ENE 
| UNIVERSITY OF ILLINOIS. ] 
| LIBRARY 
| MAR 31 1960 
| CHICAGO 


ESSEN SEE ss 


VLEDDELELSER FRA DANSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND 


IRKITEKTEN ÅRG. 62 1960 NR. 4 SIDE 45-60 AFLEVERET TIL POSTVÆSENET 16. FEBRUAR 1960 


Foto: Guldbrands 


STOFKARAKTER 


En velproportioneret bygning fryder øjet. Men afgørend 
for det færdige ydre, uanset om deres bygning er barok 


empire, en vogue eller tidløs, er klædningens stof karakte 


A/S FE ÆTSVÆRKEERNIKS.ORANIETD AK KE FSK TREEREN u tb dd ent lan KR re i MEE rr rer EEN eee Æ 
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Thorslunde-Ishøj alderdomshjem, Arkitekterne Henning Francke og Karsten Kirkegaard M.A.A. 


PERSPEKTIVA 


VESTERBROGADE 18 - KØBENHAVN V - HI%3506 


Jylland: A/S Tømrermestrenes Høvleværk, Hjortensgade 23, Århus, telf. 2 7100 


»Et øjeblik - 
det tal kan De få 
med det samme!« 


At kunne give det rigtige tal hurtigt 
og præcist betyder, at De er langt 
foran Deres konkurrenter. Og med 
FACIT CAI1-13, den verdenskendte, 
elektriske kalkulationsmaskine, kan 
De foretage selv indviklede udreg- 
ninger i løbet af få sekunder. FACIT 
CA1-13 er så let at betjene, at enhver 
kan lære det i løbet af 15 minutter. 
Og såer FACIT CA1-13 støjdæmpet 
— den forstyrrer ikke, hvor der tales 


i telefon. | 


FACIT Sas 


FACIT CAI-13 har blandt andet følgende 

Fordele: Regner alle fire regnearter — har 
40 pct. hurtigere multiplikation, da ma- 
skinen udfører automatisk forkortet mul- 
tiplikation. Kvadrering af tal ved tryk 
på én enkelt tast — central elektrisk nul- 
stilling. Svensk stål — svensk kvalitet. 


Pris kr. 2.985,— (håndmaskine C1-13 
kr. 985.-). 


Forlang demonstration. 


I» 


Bredgade 21 . København K . Minerva 6501 F A CC É T S 


AALBORG ÅRHUS ESBJERG HJØRRING KOLDING NYKØBING F. NÆSTVED 
Vesterbro 30 Søndergade 1 Torvegade 68 Jernbanegade 7 Jernbanegade 11 Slotsgade 19 Østergade 11 
Telf.24831 Telf. 23302 Telf. 52 80 Telf. 1870 Telf. 2886 Telf. 8521 84 


Telf. 343 
ODENSE RANDERS ROSKILDE RØNNE SKIVE 
Klaregade 20 Rådhustorvet 3 Sct. Hansgade 15 St. Torvegade 87 Vestergade 7 
Telf.116811 Telf. 64 64 Telf. Rosa 4501 Telf. 186, Telf. 692 


VEJLE 
Torvegade 30 
Telf. 4061 
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ITRAL, 


GLASPANELER 


PULLS 


Louisiana, Humlebæk 


Arkitekter, M.A.A., 
Jørgen Bo og Vilh. Wohlert 


IN RASMUSSEN & CO — A/S, MASKINVEJ 4, SØBORG "69113: 


MODERNE 
FORMGIVNING 


KENDETEGNER 


SPHINX 


MONOBLOG ere 


SPHINX VITREOUS CHINA 


FORHANDLES AF GROSSERERE 
| RØR OG SANITETSBRANCHEN 
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Halv- og 
plan- 

forsænket 
udførelse 


af 


LK TANGENT-afbrydere 


for 10 Å 
vekselstrøm 


Den planforsænkede TANGE NT- 
afbryders forplade er stor nok til 
at dække pudskanten. Ved sam- 
menbygning slutter afbryder og 
stikkontakt helt tæt sammen. 
Alle TANGENT-afbrydere 
passer til eksisterende dåser 


og underlag. 


De halvforsænkede TAN- 
GENT-afbrydere passer 
til eksisterende træro- 
setter og er veleg- 
nede til montage 
direkte i dørind- 
fatninger. TANGENT- 


afbryderne har helt 


glat overflade og er lette at 


holde rene. 


Alle afbrydere føres i farverne hvid, grå eller sort 


LAUR.KNUDSEN A/5 


KØBENHAVN - Å R HU £S 2 A A LB OR G 5 ODENSE 
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1913 


A/S Hedehus-Teglværket anlægger sin 
KALKSANDSTENS-fabrik 


LYS TSTIS9% 


Hele produktionen 
— 10 millioner KALKSANDSTEN — 


rives væk 


€ 
…sgs06066es6sesses6eess0s68….… Q 

e…s………e…………e…0e0e0ee…e…rs eet 
e………0606e6ec6e6ecsceee06e0s0e88: 


one; 0 1960 


ie: ogeere Vi beklager: Alt udsolgt! 


3 1961 
E i Ny fabrik i gang med tredoblet 


årsproduktion: 
30 millioner KALKSANDSTEN 


UJ 
8888888 8e 
Seeger, 
”1esesepe 


Bie 9 


"SKÆR OMKOSTNINGERNE NED,. BYG HURTIGERE 


med pakninger af 
Du Pont neoprene 


Færdigformede pakninger fremstillet af Du Pont neoprene 
er anvendt i ,,curtain wall" systemet i New Yorks inter- 
nationale lufthavn Idlewild (se billede) og var overordent- 
lig lette at installere. Pakningerne er effektive, økonomiske 
og varer meget længere end de konventionelle kitsystemer. 
De sikrer en vejrbestandig, bekymringsfri forsegling, som 
ikke udtørrer, revner, bliver hård, blød eller ,,sætter sig” 


og derved mister sit forseglende tryk. 


Pakninger af neoprene modstår sollys, ilt og ozon. De hol- 
der til ethvert vejrlig, og neoprenes lange erfaring og fine 
renomme i andre anvendelser viser, at man kan regne 
med pålidelig beskyttelse i mange år. 


Den enkelhed, hvormed pakninger af neoprene kan in- 
stalleres i ,,curtain wallsf”f bidrager til at løse problemet 


DU PONT NEOPRENE 


MIG u 3 var or 


Grundlagt 1802 


Gør livet lettere med bedre varer. . .ved kemiens hjælp 


med at forsegle glas eller paneler i rammer med et mi- 
nimum af omkostninger. Det er ikke nødvendigt at have 
faglært arbejdskraft til det, og der er ringe risiko for at 
skødesløse håndværkere skal kunne lave en dårlig tæt- 


ning. 


Ønsker De flere oplysninger om færdigformede pakninger 
af neoprene bør De henvende Dem til nedennævnte Du 
Pont forhandler eller indsende kuponen og få tilsendt 
brochuren ,,Neoprene gaskets for curtain walls'f, der be- 
skriver forskellige installationer. 


Repræsentation for Danmark: 
CHRISTIAN FAHRNER 
Frederiksholms Kanal 2, København K 
Telefon Minerva 2121 


E. I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) 
St. Johannsvorstadt 80, Basel 4, Schweiz. 
Send mig ,,Neoprene gaskets for curtain walls" 


Obling SES SENEE Form ae ES RE SS 


Adresser Ran lse ES 


Arkitekten — febr. 60 — Denmark 


Tusindvis af mennesker kommer og går — alle bør have et godt indtryk 
med sig. 

Banklokaler, ventesale, butiker, restaurationer — Ja praktisk taget alle 
lokaler må opfylde store krav om soliditet og skønhed. 

Få materialer kan udvise en så lykkelig kombination af slidstyrke og 
variationsrigdomme som Håganås klinker — fra den velkendte uglaserede, 
gulvklinke til de glaserede klinker i smukke farver og de helt nye typer: 
3D-klinker. 


Henvend Dem til en Håganås-forhandler om katalogmateriale etc. 


A/S STEN- OG KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20, København V . Hilda 2012 
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Restauration i Eupen, Belgien 


HOGANÅS KLINKER 
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ERINDRINGSLISTE 


Forelæsninger om Japans arkitekturs historie 

Tirsdag den 16. februar kl. 16 begyndte professor Gunnar Biil- 
mann Petersen en forelæsningsrække om Japans arkitekturs histo- 
rie. Forelæsningerne, hvortil der er offentlig adgang, holdes i 
Kunstakademiets festsal, og fortsætter de følgende tirsdage kl. 16. 


Hver onsdag aften og søndag eftermiddag 

i februar måned vises i Københavns bymuseum den af Statens 
Filmcentral for Københavns kommune optagne, meget interes- 
sante, farvefilm: ,,4 City Called Copenhagen". Billetter til filmen 
udleveres på museet (telefonisk henvendelse i museets åbnings- 


ad: Hilda-772): 


Udstilling af konkurrenceprojekter 

Det har i lang tid ikke været muligt at udstille præmierede og 
indkøbte forslag fra de afholdte arki.ekt-konkurrencer andre 
steder end der, hvor bedømmelsen har fundet sted. Nu har aka- 
demiet og konkurrenceudvalget imidlertid taget initiativ til at 
udstille præmierede, indkøbte og enkelte særlig bemærkelsesvær- 
dige projekter fra den sidste tids konkurrencer i februar måned 
i tiden 15. februar til 20. februar: Bebyggelsesplan i Hørsholm. 
22. februar - 27. februar: Skole i Birkerød. Daglig fra 9-16, lør- 
dag fra 9-12. Senere vil man på samme måde udstille resulta- 
terne fra de nyeste konkurrencer. 


KONKURRENCER 


Nordisk konkurrence om universitet i Stockholm 
Program udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66, Køben- 
havn K, bilag kan fås samme sted mod depositum på kr. 190,-. 
Aflevering 1. oktober 1960. 


Pladsmangel 
På grund af pladsmangel i denne spalte bringes flere meddelel- 
ser om konkurrencer på side A 142 i dette nummer af Arkitekten. 


ARKITEKTENS FORLAG 
Nyhavn 43, København K. Minerva %6200. 
Ny kontortid: 9-1629, lørdag 9-13. 


EEG er SS 
I dette hæfte indlæg fra: 


Dansk Skovindustri A/S, Næstved 


Kåhlers Teglværk, Korsør 
(til abonnenter øst for Storebælt) 
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Patent nr. 86297 


k- bræddeunderlag 
Skriv efter: Lefkafioplægge 
Sr] Effektiv ventilation 

Dobbelt lag asfaltskifer 


Mange smukke farver 


brochure 
tækkeanvisning 


10 års garanti 


AJsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 


København, telf. +94 76 66 Vejen, telf. nr. 1 


Se (HFB; side 468 og 469 


Værdier skal bevares 
— og det klares med... 


=>———— 
IGUPRINOE. 


effektiv = hurtig - billig 
imprægnering og konservering 


w = > 
BES Sy Er 


2 lars ex 


ja — alt træ — ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL -— for det er nu engang 


det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6I - C. 7516 - København NV 
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SLIDLAG 


på betongulve springer ofte løse 


Dette er et kendt problem, idet 
resultatet selv ved omhyggelig ar- 
bejdsudførelse er usikkert og der- 
for ofte giver anledning til ulemper. 


BETOFLEX 


er midlet 


Ved at anvende en cementgrød til- 
beredt med BETOFLEX og ud- 
kostet på den underliggende rå- 
beton, kan der tilsikres fuldstændig 
vedhæftning af et slidlag. Denne 
BETOFLEX-cementmasse danner 
et stærkt bindende mellemlag, så- 
ledes at de hyppige ulemper med 
løstliggende pudslag undgås. 


GRAVQUICK 42/s 


Studiestræde 15 . BYen 9972” 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.- LEM STALVINDUER 


Charl.lund travbane, Ark. Sven Walsøe, M.A.A. 


H. J. WENGLER ZU CENTRAL 1377 


Arkitekter og ingeniører 

Overalt i verden diskuteres for øjbelikket forholdet mellem ingeniører 02 
arkitekter. Den byggetekniske udvikling og de herskende arkitekturideale! 
nødvendiggør et samarbejde, der bygger på fuldstændig gensidig Jorståelse! 
Ved et møde i RIBA i London indledte Jefferiss Mathews og ingeniør Om 
Arup en diskussion, der efterfulgtes af henimod en snes indlæg fra møde! 
deltagerne. Det er interessant at se, at spørgsmålet om, hvem der skal hav 
ansvaret for byggeledelsen ikke spiller nogen rolle i diskussionen. Det forud! 
sættes simpelthen, at den der har initiativet og ledelsen ved projekteringen 
også har ansvaret for byggeledelsen. Vi bringer her et par korte uddrag af 


indledernes indlæg. 


Arkitekt E. D. Jefferiss Matthews sagde bl. a.: 


En forbedring af de nuværende forhold mellem arki- 
tekter og ingeniører er livsvigtig, ikke alene af hensyn 
til æstetikken men også til økonomien. Arkitekters og 
ingeniørers manglende forståelse for hinandens krav 
må føre til uøkonomisk planlægning — komplicerede 
konstruktioner og for høje byggepriser vil uvægerligt 
blive resultatet. Dårlig arkitektur og dyrere byggeri 
vil medføre at offentligheden beskylder de projek- 
terende for ikke at udfylde deres plads. Deres ansvar 
gælder ikke alene de større projekter — idag gælder 
det selv det mindste hus. Også der må arkitekten 
træffe sit valg f. eks. med hensyn til opvarmningssy-- 
stem, og hans valg kan have en væsentlig indflydelse 
på projektets udformning. Det er tvivlsomt, om ha 
har et virkelig indgående kendskab til de mange for 
skellige varmesystemer der er at vælge imellem, sel 
i så lille et projekt mener forfatteren at han bør søg 
bistand hos en ingeniør. Der er ingen tvivl om, at d 
mange problemer i enhver moderne bygnings kon-: 
struktion, elektriske installationer og mekaniske anlæ 
er mere end hvad den enkelte kan mestre, og at be- 
hovet for samarbejde bliver mere og mere åbenbart, 
når en vellykket æstetisk, arkitektonisk og økonomisk 
løsning skal opnås. 

Hvis arkitekter og ingeniører kunne lære hinanden 
bedre at kende, ville det være et skridt henimod den 
forbedring, som er så ønskelig. I øjeblikket står de to 
professioner hinanden altfor fjernt. Selve det, at denne 
fælles diskussion mellem de to fags foreninger er den 
første i sin art, er tilstrækkelig til at vise, at arkitekter. 
og ingeniører ikke hidtil har fået det bedste ud af 
situationen. Forfatteren håber, at flere sådanne møder 
vil blive afholdt, allerede det ville betyde et stort. 
skridt henimod det samarbejde, dette indlæg søger at 
fremme. 


Ingeniør Ove Arup, der havde det længste indlæg, sagde bl.a.: 


Arkitektens og ingeniørens arbejde har meget tilfælles, 
faktisk kan man sige, at det i det væsentlige er samme 
slags arbejde — at udarbejde tegninger og beskrivelser, | 
der gør det muligt for andre at opføre visse konstruk- 
tioner eller bygninger, og at lede opførelsen. Når det" 
er besluttet at bygge noget — hvad det end er — er det 
dem, der bliver tilkaldt til at udtænke hvordan det 
skal se ud og hvordan det skal bygges, og deres ar- 
bejde skal sluttelig resultere i projekteringen af arbej- 
det. Med »projektering”" menes her alle de instruk- 
tioner i form af tegninger eller andre dokumenter, der 


Typegodkendt materiale 


giver kvalitetsgaranti 


N. A.F. antenne-anlæg 


opfylder post- og telegrafvæsenets normer 


N. A. F. Fælles-antenne-anlæg 


N.A.F. antenner er godkendt af STATSPRØVEANSTALTEN, 
og denne institutions mærke er garantien for, at antennen opfyl- 


m 


der de normer for antenneanlæg, som post- og telegrafvæsenet 


als mme es En 


kræver. Der er velegnede N.A.F. antenner for alle modeller 
FE radio- og TV-apparater, hvorved De kan imødekomme ethvert 
En krav til individuelle modtagerforhold. 


Samtlige materialer for N. A.F. fælles-antenne-anlæg er type- 
godkendt af Post- og telegrafvæsenets RADIOINGENIØR- 
TJENESTE. 


Har De et antenneproblem - stort eller lille - står vore erfaringer 
og laboratorier til Deres rådighed, og der er ingen tvivl om, at 
vi sammen kan finde frem til en løsning på det. Ring blot til 
FU 690611. 
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Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
København K Tif. Central 9260-13060 


Se (HFB; side 186-187 
is ANKERSKE MARMORFORRETNING 


STENBRUD OG STENHUGGERIER 
MARMORVEJ FRIH. KØBENHAVN Ø 
TLF) CENTR. 8331 


GULYSELÆGNING OG BLOMSTERKASSE 
AF GJELLEBÆK MARMOR < GRUNDSTENS- 
PLADE AF SOLYAAG - RØDOVRE RAADHUS 
ARKITEKT: PROFESSOR ARNE JACOBSEN 


DER ER INTET DER KAN SAMMENLIGNES MED MARMOR 
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er nødvendige for, at entreprenørerne kan opføre byg- 
ningerne. | 

At udføre et sådant projekt er i høj grad et fagligt 
krævende arbejde. Det indebærer opfyldelse og for- 
ening af de ofte modstridende krav om funktion, hold- 
barhed, udseende, gennemførlighed og økonomi for 
derved at give klienten mest værdi for pengene. For 
at gøre det, må den projekterende være i besiddelse af 
en vis teknisk og almen viden og erfaring. Samtidig 
med at han udnytter denne viden og erkendelsen af 
job”ets specifikke omstændigheder og krav, må han 
sætte sin fantasi og intuition igang og mere eller min= 
dre samtidig tage de forskellige aspekter i betragtnin 
for at komme frem til den rigtige kompromisløsning, 

Vanskelighederne, som de projekterende idag stå 
overfor, skyldes, at den viden der er nødvendig for at! 
kunne projektere en moderne bygning eller en in- 
geniørkonstruktion er alt for omfattende til at den! 
kan beherskes af én person. Sådan er det på grund af 
de sidste 100 års enorme tekniske udvikling og fordi — 
som en følge heraf — projekteringen er blevet meget 
vigtigere, samtidig med at den er blevet meget van- 
skeligere. Gamle dages byggeri hvilede på traditioner.| 
I modsætning hertil kendetegnes den moderne teknik 
ved det faktum, at ethvert skridt mod målet planliæg-! 
ges omhyggeligt forud, og projektet er nøglen til hele! 
denne planlægning. Atter og atter er det bevist, at 
det er billigere at tænke og planlægge opførelsen end! 
at ,,prøve sig frem", Projektet kan derfor ikke skabes 
uden intimt kendskab ikke alene til de exakte funk- 
tionelle krav — som igen er afhængige af de tekniske 
muligheder — men også til hele den moderne konstruk- 
tionsteknik og de arbejdsbesparende forholdsregler, 
herunder produktionsplanlægning. Hertil kommer na- 
turligvis, at alt hvad der bygges — både bygninger og 
konstruktioner," indebærer æstetiske problemer. 

Svaret på disse spørgsmål kan som sædvanlig kun 
findes ved et samarbejde mellem specialister. Dette 
indebærer imidlertid en stor fare. ,,Udvalgs-projek- 
tering" kan ikke praktiseres. Afvejningen pro et con- 
tra af de utallige store og små muligheder kan ikke! 
skrives ned og diskuteres af et antal projekterende med | 
forskellig teknisk uddannelse — det ville være endeløst. 
Projekteringen må være stort set intuitiv, og det be-" 
tyder at den må foregå i én hjerne med adgang til al 
nødvendig expert-viden og råd og med autoritet til. 
at træffe endelig afgørelse. Det har altid været (og 
efter forfatterens mening vil det vedblive at være) 
sandt, at virkeligt fremragende arbejde bærer mærket 
af én stærk personlighed, som har haft ansvaret for 
projektets udformning. 


De utallige variationer af opgaver, hvor arkitekter 
og ingeniører mødes, gør det jo desværre umuligt at 
generalisere. Men det synes ønskeligt at holde fast 
ved princippet med den ubestridte ledelse. I de fle- 
ste tilfælde bør lederen være enten arkitekt eller inge- | 
niør, fordi kun en tekniker er kvalificeret til at have 
ledelsen af et projekts udformning. En tekniker kan 
virkelig påskønne andre teknikeres synspunkter og 


II7 


ECOPHON er enestående ved sin sær- 
lige opbygning, og ved den specielle over- 
flade er det lykkedes at skabe en effektiv 
lydabsorberende beklædning uden huller 
og riller. ECOPHON er helt uden per- 
foreringer og absorberer således lyden 
gennem hele overfladen. I stedet for at 
skjule det lydabsorberende materiale bag 
en perforeret kasette, f. eks. af gips, as- 
bestplade eller metalplade, benyttes en 
kombination af mineraluld og glasvæv, 
altså udelukkende lydabsorberende ma- 
terialer. Pladen fremtræder efter en sær- 
lig overfladebehandling og kantforstærk- 
ning som en stiv, selvbærende, elastisk 
plade med utallige mikroskopiske lyd- 


absorberende huller i overfladen. 


ophon 


PRATT EEN IRAN ENE ES DAL 


GLAT OVERFLADE med millioner af 
mikroskopiske små lydabsorberende porer... 


e kan klæbes direkte på lægter eller på rent, 
plant betonloft. 

e usædvanlig høj lydabsorbtionsevne. 

e er meget varmeisolerende. (Varmegennem- 
gangstal K I,12). 


e /ylder kun 2 cm — formindsker derfor næ- 
sten ikke loftshøjden. 


e samler ikke støv. 


tiltrækker ikke insekter, bakterier — derfor 
ideelle til hospitaler etc. 


er fjerlet og formbestandigt. 
kan ikke brænde — virker brandhæmmende. 


har ingen lugt og kan ikke rådne. 
meget lette at tilskære og montere. 


lette at renholde — kan vaskes — lette at 
vedligeholde. 


EVERS & CO. %s 


Frederiksberg Allé 18-20, København V, Tlf. Hilda %2001 


Er gsm hvilket Ga kømened sjældent kan. Det ej 
grunden til, at det kan være meget uheldigt, hvis læg- 
mænd blander sig for meget i detaljerne i et projekt! 
sådan som man har set klienter gøre det! | 
Det var derfor ønskeligt at bevare de to grupper 
indenfor byggeri, én hvor arkitekterne har ledelsen og 
én hvor ingeniørerne har ledelsen, i hver enkelt sag 
assisteret af medlemmer af den anden profession. Hvil- 
ket arbejde, der skulle ledes af den ene eller ander; 
slags tekniker kan naturligvis diskuteres, og der e1 
selvfølgelig nogle tilfælde, hvor der vurderes forkert" 
Faktisk gør det ikke så meget, om grænsetilfældene 
ledes af en arkitekt eller en ingeniør. Det, der betyder 
noget er, at lederen kender sin begrænsning. Hvis en 
ingeniør leder opførelsen af et mineanlæg eller en fa- 
ED brik, og han ikke selv er i stand til på tilfredsstillende 

(alfa måde at tage sig af den arkitektoniske side af arbej- 

det, bør han insistere på, at bygherren engagerer em 

TERMOMASTIC rådgivende arkitekt — eller også selv rekvirerer dem 
plastik FUGEMASSE nødvendige arkitektbistand. Hvis en arkitekt har le- 
delsen, bør han ligeledes sikre sig teknisk assistance i 
produktionstekniske eller andre konstruktive spørgs— 


— også Malmø stadion er fuget med TERMOMASTIC 


for effektiv og varig isolering 
for alle forekommende profiler 


indenfor hus- og elementbyggeri mål, før han går igang med projekteringen. 
Leveres i pap-patroner og spande Hvor de konstruktive spørgsmål er væsentlige, bør 
SER ingeniøren være med i hele projektets udformning 
ÅLHOLM KITFABRIK 4/s sådan at en virkelig integrering af konstruktion og ar 
VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE kitektur kan opnås. Det er naturligvis hans arbejde at! 
TELEFON 70 41 55 hjælpe arkitekten til at virkeliggøre dennes arkitek— 


toniske hensigt, og han må acceptere sin rolle som 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 


alle fabrikater føres, bl. a. 


INSULIGHT 


CUDO . POLYVERBEL 


THERMOKIT . LITALKIT 


Alt i glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER 2/s 
TOLDBODGADE 53 . KØBENHAVN K 
TLF. CENTRAL 670 


anset og velset 
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Vi bruger 
allesammen vand - 


varmt vand ... 


Der er ikke mange ting, der — som et 
veltempereret brusebad — får een til at 
føle sig frisk og ,født påny'. Vel at mærke, 
når vandet har den rigtige, konstante 
temperatur. 


Men det er en gammel erfaring, at det 
kan være svært at indstille brusen, så 
vandet hverken bliver forvarmt eller for 
koldt, og i det hele taget at blande vand 
fra den kolde og den varme hane til 
netop den temperatur, man har brug for. 


LEONARD's termostatiske blandeven- 
tiler løser dette problem fuldstændigt. 
Ikke blot i badeværelser, men alle ste- 
der, hvor der skal bruges varmt vand 
med konstant temperatur — på hospita- 
ler, skoler, hoteller, skibe, slagterier, 
bryggerier, vaskerier, badeanstalter — 
kort sagt overalt. 


Og LEONARD's termostatiske blande- 
ventiler, der både kan blande varmt og 
koldt vand og damp og koldt vand, er 
ikke alene nemme at anvende — de er 
også økonomiske, fordi de sparer brænd- 
sel og rørinstallationer. 


Vi har udførligt brochuremateriale, 
der også behandler Deres problem — vi 
sender Dem det med glæde, hvis De 
sender os et par ord. 


Skriv efter brochure nr. SA. 150 til 
C. Gericke, Bredevej 35, Virum — tele- 
fon: 84 55 00. 


Fremstilles af 


WALKER CROSWELLER & CO. 
Cheltenham, England 
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medhjælper. Men han skal være en nyttig hjælper, og 
det betyder at han må forstå og sympatisere med arki- 
tektens mål, sådan at han med sin egen intuitive tænk- 
ning kan nå frem til forslag, der svarer til arkitektens 
ønsker, — akkurat som en pianist, der ikke skal betragte 
det som under sin værdighed at akkompagnere, så- 
længe han ikke bliver bedt om at spille med én finger. 

Konklusionen bliver da, at arkitekten bør være lidt 
af en ingeniør, og ingeniøren lidt af en arkitekt for 
at et frugtbart samarbejde kan opnås. Arkitekten bør 
have forståelse for de grundlæggende konstruktive 
principper — hvilket næsten kan koges ned til forståel- 
sen af kræfternes paralellogram. Og ingeniøren bør 
have sans for form og proportion. Dette samspil opnås 
bedst for begge parter gennem praktisk samarbejde. 
Man må acceptere det som en kendsgerning, at den 
unge mand, der lige er kommet ud fra læreanstalten, 
stadig har en masse at lære. Ingeniøren får den bedste 
arkitektuddannelse gennem de arkitekter han sam- 
arbejder med — eller gennem nogle af dem — og arki- 
tekten opnår i samme samarbejde at få at vide, hvad 
man kan og hvad man ikke kan udføre konstruktivt. 
Når to personer eller firmaer har arbejdet sammen i 
en lang periode opstår en gensidig forståelse, som gør 
samarbejdet let og frugtbart. Måske burde grunden 
til et sådant samarbejde lægges allerede i skolen. For- 
fatteren er overbevist om, at ingeniørerne burde lære 
mere geometri, frihåndstegning og arkitekturforstå- 
else = hvis det er muligt. 
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En verdensudstilling i København | 
Vi gengiver her Jørn Utzons tekst til hans forslag til udstillings 
terræn for en verdensudstilling i København. Projektet omtal 
iøvrigt på side 55 i dette nummer af Arkitekten. | 
Programudskriverne har i programmet vist en tendens 
til at skabe en varig værdi i form af bygninger og 
parkområder, som senere skal indgå i København 
liv. Denne tendens har forfatteren taget op, idet dé 
sidste verdensudstillingers interimistiske præg ikk 
har givet valuta for den kolosale arbejdskraft og dd 
penge, der er investeret i dem. Forfatteren FOSSER 
sig muligheden af at gå et skridt videre på vej mo 
en udstilling, som samtidig med at være øjebliks 
aktuel er af blivende værdi. | 
Drømmen bliver da at skabe en ny facet, et nyt 
træk i Københavns ansigt, som i udstillingstiden selv- 
stændigt kan virke som den nye by af idag, hvor intet 
af, hvad der vises, har været vist før, og hvor alt, hvad 
der vises er i sammenhæng med livsførelsen i denne 
by, og ikke virker udstillet. Dette sidste er meget vig 
tigt. Udstillingsgæsten skal ikke føle, at han iagttage 
smukt arrangerede arrangementer af forskellige landes: 
produkter (mere eller mindre de samme produkter! 
forøvrigt for de forskellige lande, således som man så! 
det i Bruxelles). For eksempel var det ikke af noger 
større interesse at se skibsbygningsproduktionen de- 
monstreret som hovedindustri i den norske og gen- 
taget i den japanske og i andre pavilloner. Det havde 
været meget bedre, at kunne opleve moderne skibs- 


Boligens Byggeskabe 


tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogensen 


C. Danel . Gammel Kongevej 124 . København V . Hilda 2537 
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bygningskunst og -teknik i en båd, hvor skroget f. eks. 
kunne være fremstillet i ét land og maskine, ap- 
tering etc. i andre lande. At bo blandt udstillings- 
genstandene, at bruge dem, må være udstillingsgæ- 
stens største ønske. Kunsten er at servere ham alle 
disse mange ting som en samlet helhed, organisk flet- 
tet ind i hinanden, tydeligt talende vor egen tilvæ- 
relses sprog, og dermed give udstillingsgæsten et bil- 
lede af, hvor fantastisk dejlig en tilværelse det moderne 
menneske kan leve. 

Derfor har forfatteren tilføjet flere bygninger, som 
anses nødvendige for at give et helhedshbillede af 
kulturen idag. Disse bygninger er samtidig bygninger, 
der er hårdt tiltrængt i København. En sådan samling 
af kulturelle bygninger vil give et miljø og en atmos- 
fære, som vanskeligt kan overvurderes. 

De tilføjede bygninger er et teater, et par koncert- 
sale af forskellig størrelse, et par større biografer og en 
del foredrags- og mødesale. Den store sal til 6 000 
personer, som er forlangt i programmet, dominerer 
alle disse ved sin beliggenhed ved halsen mellem fest- 
pladsen og vandet. De andre ønskede bygninger for 
udstillingen tænkes udformet som en kæmpebazar. 

Kombinationen af butikstorv, udstillingslokaler og 
museum med tilhørende restauranter o.s.v. giver en 
mulighed for at arrangere de ovennævnte funktioner 
i indbyrdes skiftende størrelsesforhold, således at man 
f. eks. efter udstillingstiden kan lægge mere vægt på 
et større, overdækket butikscentrum og indskrænke 


museet og udstillingsbygningen. Dette butikscentrum 
ligger tæt på det i Københavns byplan viste shopping= 
center for det fremtidige boligareal og institutions- 
arealerne. | 

Forfatteren forestiller sig også, at hele det område, 
der er disponeret for beboelse, bliver færdigbygget til 
udstillingens åbning, og at man her får lejlighed til 
som udstillingsgæst at besøge folk, som bor her. 
Hundredvis af indflyttede familier kunne betales for" 
at holde fri for deres arbejde i udstillingstiden og mel 
vært-guide for de fremmede, så udlændingenes kon-! 
takt med danskere flyttedes fra den normale kontakt; 
man har, når man rejser, med servicemænd på service! 
stationer, hotelpersonale og tjenere, til kontakt med! 
måske folk med samme problemer og samme arbejde 
som udstillingsgæsten. Her kunne også indrettes hotel 
i boligområdet, hvor alt var et led i udstillingen fra 
håndvasken til tallerkenen, fra dørhåndtaget til tag= 
terrassen. Never seen before. 

Der er derfor efter forfatterens mening måske en. 
mulighed for helt at udelukke arealet med de for-! 
skellige landes pavilloner og i stedet for færdiggøre" 
parken med sportsklubber, vuggestuer, skoler etc. og" 
her lade de forskellige lande tage deres del af opgaven." 

Udstillingsarealets organisation fremgår tydeligt af 
tegningerne. Det, som man har lagt vægt på, er en 
overskuelighed og et adgangssystem, som når alle. 
afdelinger med lige vægt. 

Festpladsen, hele udstillingens midtpunkt, ligger i! 


I ES kantinemøbler danner 
stål og træ et harmonisk 
hele ær 

Stolesæder og rygge er i teak 
eller mahogni og bordplader- 
ne fås I rød, gul eller beige 
plastic — eller efter ordre — 
med. ophæng for stole. Le- 
veres i 2, 4 og 6 mands stør- 
relser. 

Vor specielle fosfaterings- og 
lakeringsproces giver stålrø- 
renes overflade en over- 
ordentlig modstandsstyrke 
overfor slid og slag. 
Møblerne fås med enten 
runde eller ovale ben. 

Vi sender Dem gerne pro- 
spekt, forslag og tilbud... 


onsmøbler 


(& Ejby Savværk % | 


EJBY . FYN . TELE. 50 (kaldenr. og 46) 


Udvidet elegance 


Filkipotons FARMOURBEATE? glasdøre og dørpartier 


Nu kan de indbydende elegante "”ARMOURPLATE” glasdøre 
everes som hele dørpartier med side- og overstykker i "AR- 
MOURPLATE” glas og således give et uforstyrret hele af glas 
. to etagers højde. 

".evering af "”ARMOURPLATE” glasdøre og andre Pilkington- 
»rodukter finder sted gennem de sædvanlige glasimportører. Hen- 
rend Dem i tvivlstilfælde til vor agent: 


3Zritish Glass Agencies, Fiolstræde 7, København K 


18722 


PILKINGTON BROTHERS LIMITED 


Fabrikanter af al slags glas til bygningsbrug 


ST. HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND 


BESES EEENERERE 
FEEL nn 


sine bjergagtigt massive bastioner og bygninger som 
en landskabelig enhed på det flade Amager. Bevæ- 
gelser i trapper, og vandspejl, set fra forskellig højde, 
vil i sig selv give Amagers og Københavns flade 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A/s 


bykarakter et tilskud, en arkitektonisk oplevelse. 

I detaljer har forfatteren tænkt sig, at man ved et/ 
samarbejde mellem de mange nationer, som skalt 
deltage, organiserer et totalbillede af vort liv i art 
bejde og fest — demonstrerer dette på udstillingen. 
Intet må have været vist før. Man skulle f. eks. i 5 år! 
arbejde på alle fronter og producere indenfor alle! 
kunstarter — maleri, ballet, opera, film etc. — med 
dette ene formål for øje: at resultaterne skulle vises. 
første gang i denne nye bydel. Trafikmidler og teknik! 
på alle områder blev på 100 pct. idealistisk basis 
fremstillet til at betjene mennesket. De enkelte landes! 
indsats skulle nok kunne demonstreres lige så godt" 
på denne måde som de kan i en pavillion. Dog må) 
denne demonstration ikke forstyrre udstillingsgæstens| 
fornemmelse af at leve med i en moderne by, som| 
deltager i byens liv og ikke som udenforstående til-' 
skuer, individ eller tittskåps teatergæst. | 

Forfatteren er ikke i tvivl om, at denne kappestrid. 
landene imellem på et helhedsprogram vil give nye 
og sunde løsninger på mange problemer, som ikke" 
alene vil være attraktioner og sensationer i udstillings- "| 
tiden, men også vil virke på Københavns bydannelse 
og på livet i fremtiden. 

Forfatteren tror på meget større resultater også 
salgsmæssigt, når ting anbringes i sammenhæng, men 
indser, at samarbejdets kunst for at nå resultat må 
drives til det yderste. Et lille neutralt land som Dan-" 
mark vil være en ideel formidler af samarbejdet. 


Jørn Utzon 


.…+ TVEDVEJ . KOLDING 


Telefon 4000 
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Den danske Landmandsbank, Nykøbing S-afdeling 
Arkitekt m.a.a. Curt Liittichau, København. 


De får 
størst glæde af 


HOLMSUND 


-det danske vinylgulv 


HOLMSUND 


EVERS & CO. A/S + FREDERIKSBERG ALLE 18-20 + KBHVN.V + Hil 2001 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 
Tegl-markedet 


Hedehus-Teglværket, der på så mange måder har pla- 
ceret sig som en initiativrig virksomhed, har udsendt 


at produktionen kan blive mere løbende og for forbru- | 
gerne, at leveringstiden på de mest efterspurgte pro- | 


dukter kan reduceres. 


Man må blot håbe, at den øjeblikkelige højkonjunk- 


tur ikke medfører, at teglværkerne lægger eksperimen- 


en ,,Markedsorientering 1960". I indledningen kon- 
staterer teglværket med glæde, at der er en stigende 
interesse for anvendelse af tegl i byggeriet. Man kalder 
det teglets renæssance. Samtidig har man kunnet kon- 
statere en skærpelse af de kvalitetsmæssige og æstetiske 
krav til produkterne. Det gælder navnlig måltoleran- 
cer, brændingsgrader og farvesortering. Der har været 
en stigende interesse for.de hårdt brændte sorteringer 


terne på hylden. Man lover til foråret for alvor at gå | 
ind for produktion af beklædningssten, men skal tegl- | 
producenterne klare sig i konkurrencen også i mere | 
normale tider, må en videre udvikling til stadighed | 
finde sted. Teglværket meddeler f. eks., at teglblok | 
T 23 indtil videre udgår af produktionsprogrammet, 

sikkert som følge af en for ringe efterspørgsel. Denne | 
og specielt for de originale håndstrøgne facadesten. GE uno se, Brede, ikke NØ EO ER | 

Denne udvikling hænger utvivlsomt sammen med DE ED det nar ar  ] 
det herskende arkitekturideal, der kræver kraftige stof- tilfredsstillende udformning. | 
lige virkninger. En påstået træthed ved de utraditio- 
nelle byggemetoder spiller sikkert en mindre rolle end 
teglværket antager. Heller ikke teglværkernes propa- 
ganda på dette område har haft en sådan karakter, at 
den kan tillægges en væsentlig betydning. 

Når også efterspørgslen efter Kalksandsten har vist 
en stærk stigning skyldes det derimod ganske givet en 
heldigt gennemført oplysningskampagne, som har 
overbevist byggeteknikerne om denne stens økonomi- 
ske og tekniske fordele. Her kan modebestemte eller 
konjunkturbestemte forhold næppe have spillet ind. 

Det er klart, at teglværket forsøger at udarbejde et 
produktionsprogram, der svarer til den konstaterede 
efterspørgsel. Det har for virksomheden den betydning, 


Paptage 

Tagpap i dets mange former er blevet et særdeles æsti- 
meret byggemateriale. Når det anvendes rigtigt, men 
kun da, er det et overordentlig holdbart materiale med 
store æstetiske muligheder. Tagpapfabrikkerne og ikke 
mindst Jens Villadsens fabriker har gjort overordent- 
lig meget for at fortælle byggeriets teknikere hvorledes 
deres produkt skal anvendes. 

Fornylig præsenterede fabriken for en indbudt kreds 
af byggeteknikere farvefilmen ,,Der bygges i Norden" 
samt nogle nye farvediapositiver, som ledsaget af et 
foredrag var en overbevisende instruktion i anvendel- 
sen af moderne tagtækningsmetoder. 


Fra ægypternes, assyrernes, 


babylonernes og persernes an- 


vendelse af glaserede vægpla- 
der er der et langt spring til 
det, vi hos os forstår ved fliser, 
dels i henseende til udform- 


ning og ornamentering og dels 


til funktionen. Af afgørende 


betydning er, at fliserne i 


Nord bl ; 
SUIOBAAETEblELS Hende] Persiske mosaikfliser 


af interiøret. 
fra ca. 1300 


I dag anvendes de skinnende 
blanke og hvide vægfliser med 
det klassiske navn Meissner, 
hvor man kræver hygiejne og 
elegance. 


CHRISTENSEN & JENSEN 


— SPECIALFORRETNING I BYGNINGSMATERIALER 
RAADHUSPLADSEN 4 — KØBENHAVN V — TELEFON MINERVA =7383 


ETELERTT EPVDE 
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VINYL-ASBEST 
+ KORK 


TARKETT vinyl-asbest 
… med kork er lige 
fremragende i private 
ejendomme, i kontorer, 


TARKETT vinyl-asbest med kork er svensk kvalitet - den j 
forretningslokaler, skoler, 


eneste plastic-gulv belægning med korkunderlag og et 
enestående materiale, som forener vinyl-asbest”ens porefri restauranter etc. 
og fantastisk slidstærke overflade med kork'ens trin-støj Ring eller skriv og 
isolerende og elastiske egenskaber. forlang prøve tilsendt, 
Samtidig sparer korkunderlaget en ekstra isolation mellem 
gulvflade og gulvbelægning. 

TARKETT vinyl-asbest med kork honorerer derfor både 
bygherrens og arkitektens krav om økonomi, om mindre 
støj, behageligere gang, større slidstyrke og lettere vedlige- 
holdelse. TARKETT er overlegen i kvalitet - også på 


undersiden. Sty kh 
TARKETT programmet omfatter: mn e Og 
Tarkett vinyl, 2,5 og 1,5 mm - Li 14] 
Tarkett vinyl-asbest, 2 og 1,5 mm - EF RY ØD ed 
Tarkett vinyl-asbest, 2 mm plus kork - BE ik 

Tarkett ultra-vinyl 2,5 mm. DE i f vadrat 


VINYL-ASBEST GULV 


Forhandles af: 
København = Firma Ingemann & Brink, C. 9886 


A/S B. Volmer Jensen, DA 7300 
Firma P. Monberg, TSA ER 
Haderslev - Firma N. Jurgensen, tlf. 
- A/SH Self 1213 B 
visse - SÅR P Se war Sørensen & Co. LI M HAM N S LEE ESS. NDUST RI A 
t14511693:33 


Randers  - Firma Erik K. Eriksen, tlf. 3225 
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ARKITEKTENS eget hus 


FEE EET ENN 
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Eenfamiliehuse ved Furesøen. Arkitekterne Åge og Johannes Paludan, M.A.A. 


Stueetage 


Ea SR ETTØNT SNE 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER . KØBENHAVN, MALMØ, OSLO, HELSINGFORS 
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Taghældning: 


Første lag: 


Klæbemasse: 
Andet lag: 
Følgende lag: 


Overflade: 


Bitumenvægt: 


Totalvægt: 


min. 1:100 (ca. 7/,?), max. 1:20 (22). 


i lag Sicoral asfalt-mineralfilt i 65 cm bredde, vægt ca.2 kg/m”, 
påsømmes. 


ca. 1,5 kg fast Klæbepix pr. m? pr. lag. 
I lag Sicoral i 100 cm bredde påklæbes. 


I lag Sicoral i 100 cm bredde pålagt 0,10 mm Al-folie påklæ- 
bes med foliosiden nedad. 


ca. 2-3 kg/m? icoplast, hvori der udlægges et ca. 20 mm lag 
ærtesten eller granitskærver. 


ca. 10 kg/m?. 
ca. 40 kg/m?, 


VILLADSEN 


"… HOVEDKONTOR: ISLANDS BRYGGE 41, KBH. S, ASTA %2800 


Er København forkalket? 


Man kan undertiden få det indtryk, at Københavns 
bystyre er let irriteret over det besvær, foretagsomme 
borgere påfører det. Der kræves nye gader, parkerings- 
pladser, udvidelsesmuligheder for handel og industri 
og moderne, comfortable boliger. 

Alle disse krav besvares tilsyneladende kun med 
restriktioner, parkeringsforbud, forbud mod erhvervs- 
udvidelser i den gamle bydel, tilbageholdenhed mod 
gadeudvidelser 0.s.v. Resultatet er, at de foretagsomme 
borgere flytter virksomheder, boliger og skatteevne til 
omegnskommunerne. 

Københavns Kommune er imidlertid anbragt i så 
uheldig en klemme, at kommunalbestyrelsen arbejder 
under urimeligt vanskelige kår. Danmarks hovedstad 
og den vigtigste region i den skærpede internationale 
konkurrence er opdelt i et stort antal kommuner. Hele 
denne region burde naturligvis udvikles under en 
fælles ledelse. Det er ubegribeligt, at regeringen i sine 
meget målbevidste bestræbelser på at udvikle Dan- 
marks konkurrenceevne tolererer, at hovedstads- 
området er uden fælles ledelse. 

De mange restriktioner, som gennemføres i disse 
år, må ses som en naturlig beskyttelsesforanstaltning 
i en ulige konkurrence. De er acceptable som over- 
gang til en mere konstruktiv politik. 

Københavns kommune er som bekendt næsten ud- 
bygget og er derfor vanskeligt stillet i konkurrencen 
med omegnskommunerne, hvoraf nogle er særdeles 
initiativrige. Det eneste større ubebyggede område i 
København er Amager Fælled, der ejes af staten og 
Københavns kommune i fællesskab. Det blev for få 
år siden ledigt for et civilt initiativ. De fleste havde 
jo nok ventet, at kommunalbestyrelsen efter flere års 
arealhunger havde kastet sig over Amager Fælled 
med glubende appetit. Istedet har man med utrolig 
selvbeherskelse udsat en fornuftig anvendelse af om- 
rådet ved at omdanne den strategisk vigtige kyst- 
strækning til losseplads. Med dette naboskab kan 
man for eksempel næppe tænke sig opførelsen af et 
attraktivt boligkvarter, der kan holde på de flygtende 
skatteydere. 

Hvis kommunalbestyrelsen i forståelig træthed ved 
den restriktive politik skulle få lyst til at sætte alle 
kræfter ind på en stor konstruktiv opgave, har den 
nu fået en anledning. Resultatet af den konkurrence, 
Harlang & Toksvig udskrev om forslag til udnyttelsen 
af Amager Fælled, giver et fingerpeg om de mulig- 
heder, der ligger og venter på kommunens initiativ. 

De nye markedsplaner og luftfartens udvikling vil 
tildele København en international rolle, den ikke 
før har prøvet at spille. Byen har storartede forud- 
sætninger for at spille den til succes, men ikke uden 
en målbevidst indsats. Det kan kun skyldes manglende 
interesse eller ligegyldighed, at København ikke alle- 
rede har en årlig messe af international betydning. 
Stockholm med en ugunstigere beliggenhed har 
længe haft den store S:t Eriksmåssan. Selv det lille 
Fredericia hævder sig i denne henseende bedre end 
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København. Hvis ikke Københavns Kommune på- 
kalder og støtter det private initiativ, der er en sådan 
messes forudsætning, vil det blive én af omegnskom- 
munerne, der løser også denne hovedstadsopgave. At 
hovedstaden får sit messeland, er der nemlig ingen, 
der tvivler på. Spørgsmålet er kun hvor og hvornår. 

Gennemførelsen af en virkelig stor international 
udstilling, som kan henlede den øvrige verdens op- 
mærksomhed på København, kræver en entusiasme 
og et økonomisk potentiel som næppe er tilstede i 
øjeblikket. Men begge dele er voksende — så om få år 
måske. København råder over et så velbeliggende 
areal til dette formål, at allerede denne omstændig- 
hed vil være en tilskyndelse til at arbejde for planen. 

Københavns kommune har fået overdraget de 
præmierede projekter fra konkurrencen om en ver- 
densudstilling. Kommunalbestyrelsen bør ofre den 
fornødne tid på at studere disse projekter — først og 
fremmest for at se med hvilken enighed, de konkur- 
rerende peger på mulighederne for at skabe et nyt 
træk i det københavnske bybillede. 

Den fornyelse af Københavns gamle bebyggelse, 
der finder sted i disse år, betragtes af de fleste med 
bekymring. Vanskelighederne ved at gennemføre en 
sådan fornyelse efter en helhedsplan er næsten uover- 
vindelige. Helt anderledes let er det, at skabe en ny 
bydel på jomfruelig grund. Og chancen for at nå et 
arkitektonisk værdifuldt resultat er mange gange 
større. De gamle bydele vi idag beundrer mest, Ny- 
boder, Frederiksstaden og Christianshavn, er blevet 
til under sådanne omstændigheder. 

Den nye bydel på en kunstig øgruppe syd for Islands 
brygge, sådan som foreslået i 1. præmie projektet, kan 
måske blive vort århundredes bidrag til den gruppe- 
ring af bydele, der danner det karakteristiske center 
i en strukturfattig storby. For kommunalbestyrelsen 
må det virke tillokkende, at der her kan skabes et 
eksklusivt boligkvarter til de så værdsatte store skatte- 
ydere. Og det behøver ikke blive på bekostning af de 
ca. 3000 boliger, det er tanken at opføre på Amager 
Fælled. 

I. præmie-projektets forslag til udformning af park- 
områder, campingpladser o.s.v. vil iøvrigt, hvis det 
realiseres, kunne blive af stor værdi for hele Vest- 
Amager, som er et af de mest forsømte områder i 
Storkøbenhavn. 

Den nye Sjællandsbro og tunnelforbindelsen, der 
må komme i nær fremtid, motiverer at Vest-Amagers 
muligheder bedømmes udfra helt nye retningslinjer. 
Selvfølgelig arbejder kommunens teknikere allerede 
med en plan for området. Men dette arbejde bliver 
først realitetsbetonet når kommunalbestyrelsen yder 
sin støtte, bl. a. ved at røbe en vilje til at foretage de 
nødvendige investeringer. Utvivlsomt vil det på lang 
sigt vise sig at være en særdeles god forretning. 

Københavns kommune har vrøvl med blodomløbet 
i disse år. Det behøver ikke nødvendigvis at skyldes 
forkalkning. Årsagen kan også være mangel på motion. 
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Dens ser udstillings vadegr fonestdade kornet - og fitmuøsat set fra nørd. T baggrunds. Møltebigener høj base. 


I. præmieprojektets forslag til en koncert- og filmssal, der tillige er udstillingens vartegn. Bygningen er her set fra nord med ø-byens højhuse i baggrunden 


Konkurrencen om udformningen af et udstillingsterræn på 


Vest-Amager 


Til den af firmaet Harlang og Toksvig udskrevne konkurrence indkom 28 forslag. I dommerkomiteen sad direktør Frithjof 


Toksvig, kontorchef P. Boétius og arkitekterne Ole Nørgaard, Erik Herløw, Esbjørn Hiort og Poul Erik Skriver 


Dommerkomiteens generelle bemærkninger 


Konkurrencen har især haft til hensigt at få belyst, 
om det store ubebyggede område på Vest-Amager er 
egnet for udstillinger, evt. en verdensudstilling. Det 
er derfor et glædeligt resultat, at der er fremkommet 
så mange overbevisende forslag til arealets udnyttelse 
til dette formål. Konkurrenceforslagene understreger 
stærkt arealets usædvanligt gode beliggenhed nær 
Københavns centrum, umiddelbart op ad nye store 
vejforbindelser og med en vandfront mod sydhavnens 
område. 

Dommerkomiteen har lagt særlig vægt på program- 
mets bestemmelser om, at der skal kunne etableres et 
permanent udstillingsområde for tilbagevendende 
udstillinger, varemesser o.l. Det har endvidere været 
afgørende for bedømmelsen, at de permanente byg- 


ninger, der vil ligge tilbage efter en stor international | 


udstilling vil være således beliggende i forhold til den 


eksisterende og fremtidige bymæssige bebyggelse, at | 


bygningerne vil kunne indgå i byens hverdagsliv. 


Ved vurderingen af projekternes egnethed som | 


grundlag for en verdensudstilling har dommerkomi- 


teen især set på muligheden for en klar gruppedeling | 


| 


af de mange udstillingsarrangementer samt mulig- | 


hederne for en sådan placering af de internationale | 
udstillingspavilloner, at der allerede heri vil ligge en | 


inspiration for deres udformning. 
Endelig har dommerkomiteen lagt vægt på, at 


arealets placering ved vandet udnyttes effektfuldt, | 


og at der tilføres Storkøbenhavn et nyt og markant 
bybillede i naturlig tilknytning til havnens miljø. 


Arkitekterne Ole Buhl og Knud Svensson, Mm.a.A. Konkurrenceprojekt tildelt 1. præmie 


Dommerkomiteens bemærkninger 

Projektet udmærker sig især ved at definere udstillingsområdet 
ganske klart og samtidig skabe en arkitektonisk overgang til på 
den ene side et karakteristisk havnemiljø og på den anden side et 
projekteret boligområde på Amager Fælled. Foruden forslag til 
det store udstillingsområde indeholder projektet et værdifuldt 
forslag til et nyt boligområde af en ganske særlig karakter. For- 
slagsstilleren tænker sig her en ny ø-gruppe i Sydhavnsområdet 
bebygget med højhuse, der opføres i forbindelse med en eventuel 
verdensudstilling og som under denne udstilling tjener som ho- 
teller. Efter verdensudstillingen, der vil være en éngangsbegiven- 
hed foreslås bygningerne anvendt som boliger. Forslagsstilleren 
har således angivet en mulighed for løsningen af et af de største 
problemer i forbindelse med en verdensudstilling, nemlig tempo- 
rær udvidelse af byens hotelkapacitet. Denne by på øer har altså 
en klar udstillingsfunktion og vil tillige tilføre København et 
permanent bybillede med et særpræg, der kunne gøre det til 
et attraktivt boligområde i hovedstaden. 

Selve udstillingsområdet er udformet som store øer adskilt af 
vandområder af en størrelse, der vil kunne harmonere med de 
store udstillingsbygninger og give mulighed for at opleve disse 
på virkningsfuld afstand. Denne udformning indebærer tillige, 
at man ved udgravning af de store bassiner vil få tilstrækkeligt 
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fyld til at hæve terrænet på udstillingsøerne og utvivlsomt også | 
tilstrækkeligt fyld til etablering af boligområdets øer. Udstillings- 


områdets land- og vandarealer er således proportioneret, at man 
må skønne det muligt at udforme øernes vandfronter som skrå- 
ninger og derved i nogen grad undgå kostbare bolværker. Efter 
øernes anvendelse til en udstilling vil de danne et godt grundlag 
for klart adskilte og varierede friluftsområder. 

De permanente bygninger er samlet ved en esplanade. Når 
området ikke anvendes til større udstillinger, vil denne esplanade 
næppe komme til at ligge øde hen. Den vil bl. a. være det natur- 
lige mål for spadsereturen for beboerne i det store nye bolig- 
kvarter på Vest-Amager og for beboerne i den foreslåede ø-by. 
Området vil iøvrigt være let tilgængeligt for boligområderne på 
Amager og Islands Brygge og, hvis den foreslåede nye brofor- 
bindelse etableres, desuden for beboerne på Vesterbro. 

Esplanadeområdet har en sådan størrelse, at det eventuelt i 
forbindelse med en eller to af udstillingsøerne kan anvendes til 
tilbagevendende udstillinger, varemesser o.l. Den store koncert- 
eller mødesal har en særdeles fin placering for enden af esplana- 
den. Det nordlige parkeringsområde er ikke særligt tiltalende 
udformet, men det har en gunstig størrelse og beliggenhed i for- 
bindelse med det permanente udstillingsanlæg. 
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Ole Buhl og Knud Svensson: Plan af udstillingsområdet 1: 10000 
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Ole Buhl og Knud Svensson: Konkurrenc 
verdensudstilling 
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eprojekt til et udstillingsområde på Vest-Amager. Plan 1: 10000 af områdets anvendelse efter en 
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Udstillingsområdet set fra havnen 
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Udstillingsområdets mødeplads med 
amfiteatret 1 baggrunden 


Arkitekterne Jean-Jacques Baruél og Paul Niepoort, m.a.a.: Konkurrenceprojekt tildelt 2. præmie 


Dommerkomiteens bemærkninger 


Projektet udmærker sig ved en overbevisende arkitektonisk hold- 
ning og er desuden det bedst gennemarbejdede af samtlige pro- 
jekter. Der er et fint samspil mellem vand- og landarealer. Ud- 
stillingsområdet er opdelt i klart karakteriserede grupper og den 
del af udstillingsterrænet, der vil komme til at henligge ubenyttet 
efter en eventuel verdensudstilling, er velegnet for udformningen 
af et permanent parkområde. Forslaget gør omhyggeligt rede for 


områdets udbygning i etaper og for etablering af trafikforbindel- 
ser og parkeringsarealer. 

Bygningen af de 3 permanente udstillingsøer må skønnes at 
blive overordentlig kostbar. 

De permanente anlæg har en sådan beliggenhed i forhold til 
den omgivende by, at de udenfor udstillingsperioderne antagelig 
vil komme til at henligge øde. Det omfattende kanalanlæg i ud- 
stillingens landområde vil være dyrt at etablere (befæstede kanal- 
sider) og vanskeligt at holde frisk. 
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Etapeplaner, der bl.a. viser are- 
alets anvendelse til udstillinger af 
Jorskellig størrelse 
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Områdets opdeling. Mål 1: 25000 


Trafikplan. Mål 1: 25000 i 
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Jean-Jacques Baruél og Paul Niepoort: Konkurrenceprojekt. Plan af område anvendt til verdensudstilling. Mål 1: 10000 
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Arkitekterne Gehrdt Bornebusch, Max Briiel og Jørgen Selchau, 
Sven Hansen: Konkurrenceprojekt tildelt 3. premie. Plan 1: 10000 
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M.A.A. i samarbejde med havearkitekt m. d. h. 
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Fra området med de internationale 
pavilloner 


Gehrdt Bornebusch, Max Briiel og Jørgen Selchau i samarbejde med havearkitekt Sven Hansen: 
Konkurrenceprojekt tildelt 3. præmie 


Dommerkomiteens bemærkninger 

Projektet viser en enkel og økonomisk løsning med et kileformet bassin, der deler arealet i to 
udstillingsområder med de permanente bygninger centralt placeret for enden af bassinet. Den 
lange vandfront tænkes dog ikke udnyttet i forbindelse med udstillingsbygningernes placering, 
og det kileformede bassins landskabelige virkning svækkes af den store bro. 

Den antydede gruppering af bygningerne er smuk, men ikke særlig overskuelig. De perma- 
nente anlæg er velplacerede på arealet, men har dog en sådan beliggenhed i forhold til den 
omgivende by, at man må skønne, at de vil komme til at ligge øde i perioder mellem udstil- 
lingerne. Forlystelsesområdet i en park med beplantning helt ud til havnefronten vil virke 
fremmed i havnens miljø. 
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Plan 1: 10000 ! 


Arkitekterne Paul Niepoort og Jean-Jacques Barueél, 
M.A.A.: Konkurrenceprojekt tildelt 3. præmie 


Dommerkomiteens bemærkninger 


Projektet viser en enkel opdeling af udstillingsområdet med de 
permanente anlæg placeret på en ø nærmest havnen. Hele an- 
lægget har en søfront med udpræget havnekarakter, hvilket må 
være rigtigt på dette sted. Den store lystbådehavn med om- 
givende promenade kan muligvis tilføre området liv udenfor de 
egentlige udstillingsperioder, men kun i sommertiden. Udstillings- 
området til de internationale pavilloner er smukt formet og vel- 
egnet som permanent parkområde. Dog er kanaliseringen mindre 
hensigtsmæssig. 
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Arkitekt Jørn Utzon, m.a.a.: Konkurrence- 
projekt, fremhævet af dommerkomiteen 


Projektet opponerer mod den kendte form for 
verdensudstillinger og foreslår i stedet en helt 
ny udstillingsform, hvor værtslandet stiller et 
vældigt bygningsanlæg til rådighed for gæste- 
landene. Denne idé er interessant beskrevet. 
Et vældigt bygningsanlæg som det foreslåede 
vil dog næppe kunne fyldes til andre formål 
efter en verdensudstilling. Selv om en del af 
bygningsanlægget kunne tænkes taget i brug 
af kulturelle institutioner ville det ikke kunne 
hindre, at helhedsindtrykket ville blive, at 
man færdedes i en uddød by. 

Forslaget har interessante og smukke ar- 
kitektoniske enkeltheder. Perspektiverne er 
vildledende. 

Jørn Utzons beskrivelse til projektet gen- 
gives på side A 120 i dette nummer af Årki- 
tekten. 


Plan af udstillingsområdet. Mål 1: 25000 


Snit i kongressal, 1: 2500 
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Fe -—- = Plan af udstillingsområdet, 1: 10000 


Arkitekt Mogens Clausen: Konkurrenceprojekt fremhævet af dommerkomiteen : 


Forslagsstilleren søger at skabe et særpræget samspil mellem land- 
pavilloner placeres ved en kanal. 
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og vandarealer med den interessante løsning, at alle udstillings- 
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Skabenes forrammer er udført af oregon-pine, store døre af teak og døre i overskabe samt hylder og skuffer malede i en lys grå farve. Gulvet er i alle 
rum ask, tremmeloftet fyr og de enkelte synlige vægflader er malede mørkegrå 


Boligens byggeskabe 


De byggeskabe, som Grethe Meyer og Børge Mogensen 
for fire, fem år siden begyndte at arbejde med, kræver 
næppe nærmere præsentation. Under navnet Boligens 
Byggeskabe har de vundet stor udbredelse siden man 
i oktober 1957 viste skabene på møbeludstillingen i 
Tivoli. 

Boligens Byggeskabe har nu fået indrettet nogle me- 
get smukke udstillingslokaler på Gammel Kongevej i 
København, i nær tilknytning til C. Danel's møbel- 
forretning. Lokalerne er indrettet af Grethe Meyer og 
Børge Mogensen og viser opstillinger af de skabstyper 
der indtil nu er sat i produktion. 

Ved produktionen af Boligens Byggeskabe havde 
man i første omgang bestræbt sig for at dække op- 
bevaringsbehovet for beklædning, linned, snavsetøj 
m. m. Den moderne indstilling til boligindretning i 
forbindelse med de ofte meget små boliger har med- 
ført en udvikling, der tenderer imod at opbevare ikke 
blot disse ting i faste opbevaringspladser, men også 
genstande, hvor de mængder de enkelte familier be- 
sidder, er af meget varieret størrelse. Det gælder bø- 
ger, tidsskrifter, skrive-, tegne- og malerekvisitter, mu- 
sikinstrumenter, noder m. m. 

Som næste etape på vejen hen imod et fuldt ud- 
bygget opbevaringssystem har Boligens Byggeskabe nu 
sendt en serie reoltyper i handelen. Siderne i disse 
reoler er som skabssiderne forsynet med huller for 
flyttelige bærelister til hylder. Hullerne er placeret 
med ca. 7 cm afstand i hele højden. Ydermere er selve 


hylderne forsynet med huller for flyttelige styrelister 
til lodrette skillevægge. Disse huller er placeret med 
ca. 8 cm afstand i hele bredden. Reolerne kan derfor 
tilfredsstille de fleste ønsker med hensyn til indretning, 
f. eks. tætsiddende hylder til brug for tidsskriftbunker 
eller tætsiddende lodrette skillevægge til brug for op- 
bevaring af grammofonplader. 

Foreløbig findes reolerne kun i de samme højder 
som skabene. Senere i det fuldt udbyggede system er 
det meningen også at arbejde med andre højder både 
for skabenes og reolernes vedkommende. Ligeledes vil 
der blive tilføjet en ny skabsdybde svarende til dybden 
på et almindeligt serviceskab. Denne dybde, der ligger 
midt imellem de to nuværende skabsdybder vil især 
blive anvendt ved opbevaringsskabe til service, dække- 
tøj m. m. 

Indførelsen af de nye højder og den nye dybde, der 
vil blive gennemført efterhånden som udviklingen 
kræver det, kan f. eks. muliggøre anbringelse af reoler 
ovenpå underskabe med en større dybde eller man 
kan anbringe skabselementer med skriveklapper, spise- 
bordsklapper el. I. ovenpå skabs- eller reolelementer. 

Udover de forskellige typer skabs- og reolelementer 
er der i udstillingsrsummene kun ganske få møbler. Et 
stort bord med stole omkring samt nogle enkelte hvile- 
stole, alle tegnet af Børge Mogensen. 

Boligens Byggeskabes nye udstillingslokaler er et 
godt eksempel på sober og enkel rumindretning, der 
giver en saglig orientering. 
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Theophilos Hansens varehus i Prag 


Af Emil Edgar, Prag 


I Wiens blomstringsperiode i slutningen af det i1g9. år- 
hundrede som hovedstad i det østrig-ungarske kejser- 
dømme spillede den berømte danske arkitekt Theo- 
philos Hansen en dominerende rolle. Hans virksomhed 
udstrakte sig også til andre store byer i kejserriget, 
og her skal omtales et hidtil ubemærket varehus for 
møbelstoffer og tæpper, som han opførte for firmaet 
Philip Haas & Sønner i Prag 1869. 

Gamle folk kan let indleve sig i boligkulturen for 
go år siden, de har jo oplevet efterklangen før år 
1900. Forskønnelsen af dagliglivets omgivelser, ideali- 
seringen af tilværelsen så man 1 neorenæssancens skøn- 
hedsidealer, som de udisciplinerede talenter forfaldt 
til med overfladiske effekter og overdrivelser. Man 
oplevede den gang tapetserernes gyldne tid, da de 
overdængede boligerne med forhæng, portiérer og 
bordtæpper. Malerne øgede halvmørket i stadsstuerne 
med efterligninger af væg- og loftsmalerier. Forsirin- 
gerne på møbler og brugsgenstande var vigtigere end 
deres funktion. Den i sin tid personlige og håndværks- 
mæssige ornamentik fra renæssancen blev nu ofte 
industrielt massefabrikeret efter åndløse skabeloner. 

Firmaet Philip Haas & Sønner bevarede i denne 
atmosfære et godt renommé, fordi de stræbte efter at 
give boligudstyr et smukt udseende og gedigne former. 
Hvor det drejede sig om betydelige repræsentative 
opgaver, søgte firmaets leder, Eduard Haas, samar- 
bejde med førende Wiener-kunstnere, som havde 
samme opfattelse. Endnu mens han levede, anerkendte 
datidens kunstkendere denne indsats. 

Den økonomiske udvikling i andre lande, hvor 
jagten efter £, $ og Frcs. allerede i det 18. århundrede 
havde udviklet store varehuse, manglede aldeles i 
Østrig. De østrigske industrifolk investerede deres 
overskud i nye maskiner, grunde, sukker og spritfabrik- 
ker og i landbrug. De specialiserede en-gros virksom- 
heder og de i dagbladene livligt annoncerende kon- 
fektionsfirmaer lod sig nøje med lokaler i de eksiste- 
rende etagehuse i de mest trafikerede gader og stræder. 

Ledelsen af Philipp Haas & Sønner i Wien lagde 
så stor vægt på firmaets kunstneriske ry, at de inve- 
sterede en anseelig del af deres overskud i opførelsen 
af arkitektonisk repræsentative varehuse. De skulle 
have en prægtig facade og samtidig opfylde et af de 
nye varehuses grundprincipper: maksimum af dags- 
lys i salgslokalerne. 

Da firmaet i 1869 lod Theophilos Hansen opføre et 
varehus i Prag, var byen en provinshovedstad i det 
østrig-ungarske kejserdømme. Prags bymidte var netop 
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ved at blive skabt omkring Wenzelsplatz og Am Graben. 


SE SES 


Men endnu var Wentzelsplatz omgivet af parkanlæg, 


og trafikken var beskeden. 
Mellem de enkle og glatte 2-etages huse i Am Graben 


| 


i: 


lagde Theophilos Hansen en kraftig fagade med den 
mest dominerende lodrette opdeling, han kunne hente | 


fra renæssancearkitekturens forbilleder: 3 store vin- 
duesfag accentueret med søjler foran og afsluttet med 
halvcirkelformede vinduer til en mellemetage. Her- 


over 3 små glugger til et magasinloft og øverst en | 


keglebalustrade, som letter bygningens silhuet. 


Theophilos Hansen har her sat sine evner ind på | 


| 


en ny opgave. I 1873 brugte han et lignende arkitek- | 


tonisk motiv i projektet til Wiens børs. 


Den tids tekniske literatur indeholdt ingen eksem- 
pler på blandede eller specialiserede stormagasiner. | 


I 2. udgaven af 3-binds værket ,,Ill. Baulexiconf 


(Berlin/Leipzig 1866) med undertitlen ,,for arkitekter, | 
ingeniører, bygningshåndværkere etc." nævner den | 
velbevandrede arkitekt O.Mothe under afsnittet | 
»varehuse" kun diverse magasiner og lagre. Ligeså | 


besynderligt er det, at den grundlæggende literatur 
om 'Theophilos Hansens liv og virke ikke omtaler 
hans projekt i Prag. Også den tjekiske kunsthistoriker 
K. B. Madl, der i den tjekiske fagpresse har omtalt 
Theophilos Hansen og hans arkitektoniske indsats i 
Wien, har overset dette værk. 

For den sammenlignende kunstvidenskab kunne det 
være fristende at udforske Theophilos Hansens bag- 
grund på dette område, i hvor høj grad han kunne 
være influeret af sin tids udvikling. De udenlandske 
varehuse, der allerede var af ældre dato, kommer ikke 
i betragtning. Det var omfangsrige byggerier med 
differentierede planer. Utvivlsomt har Theophilos 
Hansen dog haft kendskab til nogle af Haas & Søn- 
ners tidligere opførte varehuse. Det er imidlertid ikke 


så let teoretisk at drage en sammenligning. Alle arki- | 


ver blev ødelagt under 2. verdenskrig, da Haas” ho- 
vedkontor i Wien nedbrændte til grunden. Den 
samme skæbne ramte byggearkivet i Prag, der blev 
ødelagt under tjekkernes opstand mod nazisterne. 

Varehusene i dag er af en anden karakter. I slut- 
ningen af forrige århundrede opstod sammen med de 
store koncerner en sådan koncentration i produktion 
og distribuering, at man måtte begynde byggeriet af 
store varehuse efter amerikansk mønster. 


På modstående side: Varehusets fagade som den ser ud i dag 
FOTO: PAVEL PAUL, PRAG 


(| 
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DAL.s repræsentantskabsmøde 28. november 1959 
Repræsentantskabets efterårsmøde afholdtes lørdag den 28. no- 
vember 1959 i Kunstindustrimuseets mødesal. Mødet åbnedes 
kl. 10,00 af repræsentskabets ordfører Thomas Havning, som kon- 
staterede, at mødet var lovligt.indvarslet og beslutningsdygtigt. 
Efter at referatet for sidste møde var godkendt, gav Thomas 
Havning ordet til formanden, Flemming Grut, som gav en rede- 
gørelse for de vigtigste af de problemer, bestyrelsen havde ar- 
bejdet med siden mødet i maj måned. 

Formanden omtalte indledningsvis, at spørgsmålet om arkitek- 
ternes erhvervsmuligheder havde været gjort til genstand for ind- 
gående drøftelser i bestyrelsen. Det er naturligvis et emne, ud- 
talte formanden, som vi på så mange måder har tangeret og be- 
handlet mere eller mindre partielt. Nu agter vi imidlertid at tage 
fat på en generalbehandling af dette stående og uhyre centrale 
forbundsspørgsmål. Som et led i disse bestræbelser er der på be- 
styrelsens initiativ eller på initiativ fra medlemskredsen nedsat 
forskellige udvalg. 

Formanden oplyste herefter, at der var nedsat et erhvervs- 
udvalg med det formål at foretage en analyse af arkitekternes 
erhvervsvilkår i dag og den sandsynlige udvikling på dette om- 
råde. Dernæst er der nedsat et udvalg, hvis opgave er at afgive 
en betænkning om, hvilke muligheder der er for at gøre et frem- 
stød for danske arkitekters udenlandschancer. Under hensyn til 
de stadig større krav, der stilles til arkitekterne, forårsaget af 
den fremadskridende industrialisering af byggeriet, har bestyrel- 
sen overvejet, om man ikke burde tilvejebringe et organ, som i 
lighed med SAR's centralkontor kan være til gavn for erhvervets 
udøvere. En rapport om SAR's centralkontor har været til be- 
handling i bestyrelsen, og her vedtog man at nedsætte et udvalg 
med det formål at afgive en indstilling om et eventuelt dansk 
centralkontors arbejdsområde og virkemåde. 

Endelig har et udvalg arbejdet med forberedelserne til det 
skitserede råd for praktiserende arkitekter. Rådet tænkes at skulle 
tage en række opgaver op som for eksempel spørgsmålet om tegne- 
stuens administration og dens organisation, indsamling af materi- 
ale til belysning af de nye honorarreglers virkning, indsamling 
af erfaringer fra de praktiserende og spørgsmålet om arkitekters 
ansvarsforhold. 

Formanden kom derefter ind på den midlertidige bestemmelse, 
som Monopoltilsynet har fastsat om, at der ved honorar for én- 
familieshuse opført med statslån skal fradrages 10 pct. Monopol- 
tilsynet var indstillet på at ophæve denne bestemmelse, når for- 
bundets typehusordning kunne foreligge. Under forhandlingerne 
forudsatte Monopoltilsynet imidlertid, at ordningen ville medføre 
et nedsat honorar for de små énfamilieshuse. Som bekendt vedtog 
repræsentantskabet, at ordningen ikke måtte medføre et lavere 
honorarkrav, og man må derfor formodentlig imødese den re- 
aktion fra Monopoltilsynets side, at 10 pct. reduktionsbestemmel- 
sen ikke vil bortfalde. 

Formanden pegede herefter på de konsekvenser for arkitekt- 
erhvervet, som industrialiseringen og typiseringen indenfor byg- 
geriet har ført med sig. Han udtalte, at det er ønsketænkning, om 
man fra arkitektside skulle modarbejde disse tendenser, selv om 
de uomtvisteligt stiller os overfor et erhvervsmæssigt problem, 
hvis rækkevidde det kan være vanskeligt at overskue. Endelig 
omtalte formanden et tilfælde, hvor særligt initiativrige folk i den 
hensigt at gavne de små bygherrer har ladet fremstille projek- 
teringsmateriale med salg for øje. 

Imidlertid vil det være fuldstændig uholdbart, udtalte forman- 
den, hvis arkitekterhvervet gik til angreb mod salg af projekter, 
som i dette tilfælde har et socialt sigte. Snarere bør forbundet 
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påny fremholde, at man ikke løser de små bygherrers problem | 
ved blot at stikke dem et sæt tegninger og beskrivelser i hånden. | 

Aksel Skov, som er formand for typehuskontorets bestyrelse, 
redegjorde herefter for kontorets arbejde siden dets start. Han | 
omtalte, at de hustyper, der' var opført i Forum, ville danne 
grundlag for udarbejdelsen af de endelige typehusprojekter. Type- | 
huskontorets bestyrelse er vidende om, at disse huse ikke anses for | 
arkitektonisk tilfredsstillende af alle forbundets medlemmer, men 
man lægger i første omgang afgørende vægt på, at de huse, der 
udsendes, er sobre, veldisponerede og velgennemarbejdede huse | 
med sigte på et bredt publikum og mindre vægt på arkitektoniske | 
nyskabelser. 

Først når der gennem typehuskontorets drift er skabt det for- | 
nødne økonomiske grundlag, vil bestyrelsen drøfte spørgsmålet 
om at sende mere progressive hustyper ud. Aksel Skov henviste | 
iøvrigt til det udsendte licitationsmateriale og nævnte, at konto- | 
rets bestyrelse overfor boligministeriet havde rejst spørgsmålet om | 
mulighederne for at etablere en særlig kvotaordning for typehuse. 

Aksel Skov omtalte honorarspørgsmålet, hvor man sigter på en 
fordeling på 60 pct. af honoraret til medlemmerne og 40 pct. til 
kontoret, og nævnte med henblik på typehuskontorets økonomi, 
at der af startkapitalen på 25.000 kr. var brugt ca. 17.000 kr. til 
investering i projektmateriale. Imidlertid vil der gå nogen tid, 
inden kontorets indtægter vil kunne give overskud, hvorfor type- 
husbestyrelsen har anmodet forbundsstyrelsen om at garantere 
for en kassekredit på 50.000.— kr. 

Efter at der fra repræsentanternes side var stillet forskellige 
spørgsmål, tog man orienteringen om typehuskontorets arbejde 
til efterretning. 

Som sidste punkt på dagsordenen stod sagen om arbejdsløs- 
hedskassen. Repræsentantskabet tiltrådte, at der indenfor Danske 
Teknikeres Arbejdsløshedskasse oprettes en selvstændig afdeling 
for Danske Arkitekters Landsforbunds medlemmer. De admini- 
strative forhold aftales nærmere mellem Teknisk Landsforbund's 
hovedledelse og D.A.L.s bestyrelse. 

I mødet deltog 45 af repræsentantskabets 67 medlemmer. End- 
videre overværede et antal medlemmer mødet som tilhørere. 


Bent Røgind 


Indbudt konkurrence om en skole i Herlev 

Der har været afholdt indbudt konkurrence om forslag til en 
dobbelt-skole i Herlev. Til deltagelse i konkurrencen var indbudt 
arkitekt J. P. Wetling, arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib 
Martin Jensen, arkitekterne Knud Bartholdy og Thyge Olsson 
og arkitekterne Kai Agertoft og Juul Møller. Ved afstemning 
vedtog et flertal på 5 af dommerkomiteens medlemmer at udpege 
et projekt af J. P. Wetling som det bedste, mens et mindretal på 
4 dommere indstillede et projekt af Kai Agertoft og Juul Møller 
som det bedste. 


Havearkitektkongres 
I dagene fra den 20. til 22. juni afholder International Federation 
of Landscape Architects en kongres i Amsterdam. Foredragene 
spænder fra spørgsmål der vedrører uddannelsen til rent have- 
arkitektoniske problemer. Blandt foredragsholderne er bl. a. Lewis 
Mumford (USA) professor Tono (Japan) og Jhr. Sandberg (Hol- 
land). Deltagerafgiften er 150 f. 

Anmeldelsesfristen er udløbet, men ved øjeblikkelig henven- 
delse til kongressens kontor: ifla congress 1960, middenweg 66, 
Amsterdam kan man muligvis endnu nå at blive tilmeldt. 
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Rockwool er let at tilpasse 
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Det er så let og billigt at klæ' moderne mennesker på, — for moderne færdig- 
konfektion fremstilles som massefabrikation i gængse størrelser. 

Det er ligeså enkelt at kle” en nybygning på, ja for den sags skyld også en ældre, 
når der anvendes Rockwool Batts, der passer i mål til alle gængse bygnings- 
konstruktioner. Men selv hvor særlige krav til mål og form gør en tilpasning 
påkrævet, er Rockwool Batts et ypperligt isolationsmateriale, fordi den høj- 
isolerende stenuld er så let at tildanne. 

Rockwool opfylder derfor de industrielle isoleringsopgavers krav om små tole- 
rancer og effektiv isolering. 
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— efter mål eller som ,,færdigkonfektions 


soler ned ROC KWOOL bassen al 
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Svævebane som eneste adgang til byggeplads 


—m 


Til at bygge Glen Canyon dæmningen er en enestående 
svævebane blevet taget i brug. Dæmningen er det 
største ingeniørarbejde, som i øjeblikket er under 
arbejde i Amerika. Svævebanen har en længde på ca. 
400 m, og den spænder over den godt 230 m dybe 
Glen Canyon i Arizona. 

Banen er den eneste mulighed for at få materialer og 
mandskab ned til byggepladsen. Alt hvad der behøves, 
iberegnet tusinder af arbejdere, 50 tons maskineri, 
35.000 tons stål og fem millioner kubikfod beton. I 
løbet af de næste to år vil 24 tons beton blive sænket 
ned til byggepladsen hvert fjerde minut — døgnet 
rundt. Kablet, der anvendes til denne svævebane, er 
sandsynligvis det stærkeste, der nogen sinde er lavet til 
sådant brug. Det er ca. 10,5 cm i diameter, har glat 
overflade og er meget bøjeligt. Det er lavet af 312 
stykker særlig udsøgte tråde af stål, og de er snoet i 
spiraler for at danne et lag omkring hovedwiren. Det 
kraftige kabel har styrke nok til at tage 30 vogne eller 
100 tons beton på én gang. Der er to ,,tracks", eller 
baner over kløften, og hver bane hænger mellem et par 
tårne på sandstensklipperne, der Glen 
Canyon. De to baner er af forskellig højde, så de ikke 
generer hinanden, og de kan flyttes på skinner, så 
materialerne kan anbringes, hvorsomhelst det skal 


omgiver 


være på byggestedet. 
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Skitse af svævebanen med de to ,,tracks" 1 forskellig højde og med tårnene, 
der kan flyttes på skinner 


Når arbejdet er fuldført vil Glen Canyon dæmningen 
— der kun overgås af den store Hoover-dæmning — være 
midlet til en kraftproduktion på 900.000 kw. og afgive 


nok vand til overrisling og til industriel udvikling for | 


285.000 km2 gold jord i fem vestlige amerikanske 
stater. 


Kilde: The Contract fournal, 10. september 1959. 


HÅNDVASKE 


I MODERNE LINIER 


fremstillet af VITREOUS CHINA 


BP 5495 V 
Størrelse B 630X500 mm. kr. 51.50 
Størrelse C 560x470 - . kr. 39.75 


excl. armatur 


Rabat: Varcegruppe F 
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ULTRA er en moderne oliebejdse, der har fremragende dekora- 
tiv virkning, og som giver sikker beskyttelse af den behandlede 
overflade mod mug- og skimmelangreb. På indvendigt træ- 
værk opnås smittefaste og afvaskbare overflader. Udendørs 
opnås desuden flere års bestandighed mod afblegning og lige 
så langvarig beskyttelse mod vandindtrængning i træet. 
ULTRA kan straks efter tørringen overstryges med maling. Det 
er således muligt at behandie vinduer med ULTRA på udven- 
dig side og med maling indvendigt uden vanskeligheder. Træet 
skal være tørt. når det behandles. På høvlet træ fås den smuk- 
keste lasurvirkning, når træet er velpudset 
med skarpt sandpapir. 

ULTRA er lige anvendelig på almindeligt 
som på salt-imprægneret træværk. Træ, 
der tidligere har fået Solignum, kan 


BRUGSANVISNING 
ULTRA omrystes før brugen og påstryges med pensel i et jævnt 
lag til ensartet udseende af træoverfladen. To påstrygninger 
holder — som ved al overfladebehandling — betydelig læn- 
gere end een, men to påstrygninger giver (i modsætning til 
brun SOLIGNUM) mere mættet kulør end een påstrygning. Øn- 
skes lysere kulør, blandes kulørt ULTRA med farveløs ULTRA. 
Anden påstrygning kan foretages dagen efter første. 
VEDLIGEHOLDELSE af ULTRA-behandlet træværk er kun nød- 
vendig med flere års mellemrum og udføres i de fleste tilfælde 
fordelagtigt med farveløs ULTRA, hvorved 
den oprindelige kulør ikke ændres. 
KULØRER: Teak - Nød - Drivtømmer - 
Cement - Farveløs. 
Alle kulører kan blandes indbyrdes. 


behandles med ULTRA i tilsvarende 


Rækkeevne: Ru træ: Ca. 40 m2 pr. gallon. 
kulør. 


Høvlet træ: Ca. 80 m2 pr. gallon. 


ULTRA SOLIGNUM 


er en videreudvikling 
af densammensætning, 
sort SOLIGNUM har 
haft en årrække og er 
i således gennemprøvet 
| 


i praksis i stort om- 
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Et svømmebassin af plastic 

For mange mindre skoler og sportsklubber har det 
været et uopnåeligt ønske, at få en swimming-pool — 
uopnåeligt, fordi det ville være forbundet med for store 
omkostninger. 

Gennem en ny teknik er det uopnåelige ved at rykke 
indenfor mulighedernes grænse, fordi omkostningerne 
gennem den ny metode kun bliver en lille del af, hvad 
der normalt må ofres for at skaffe sig de bade- og 
sportsmuligheder, som en swimming-pool giver. 

En swimming-pool af ny konstruktion er blevet 
anlagt ved en skole i England, og fremgangsmåden var 
denne: Man gravede ud til en swimming-pool, som 
skulle være ca. 22,5 X g m. Den skulle have et vand- 
indhold på ca. 270 m3. Der var ikke penge nok til et 
støbt betonbassin med alt hvad dertil hører, og man 
forsøgte noget nyt ved at lave svømmebhassinet af 
plastic. Metoden, som sparer penge, giver en brugbar 
løsning, og denne swimming-pool er holdbar i et an- 
slået tidsrum på mindst 4 til 5 år, men vil ved påpasse- 
lighed eventuelt være holdbar ca. 10 år. Efter udgrav- 
ningen af bassinet, blev der langs kanterne støbt beton- 
piller, men de blev støbt således, at yderkanten af 
pillerne flugtede med siderne i bassinet. På de støbte 
piller blev boltet teaktræsplanker. Derefter blev plastic- 
beholderen til de 270 m3 vand anbragt således, at 
plastickanterne blev lagt på teaktræsplankerne, og 
ovenpå blev der lagt et andet sæt planker, så plastic- 
kanterne aldrig kunne blive udsat for overlast. Som Kilde: Building Materials Export, juni 1959. 


Svømmebassin af plastic — hvilket dog ikke fremgår direkte af billedet 


gangbane omkring bassinet blev brugt almindelige for-" 
tovsfliser. | 

Til at filtrere vandet anvendte man en centrifugal-| 
pumpe med en kapacitet på 560 liter pr. minut, og| 
denne pumpe var tilstrækkelig til at befri bassinet for 
løse hår, blade, fnug og andre forureninger. Vandet 
føres gennem et filtreringsapparat med 5 tommers| 
filtreringsdåse. Steriliseringsmidler tilsættes vandet 
hver ottende time. Den lille pumpe er tilstrækkelig, og 
med en sådan pumpe kan anskaffelsesomkostningerne | 
holdes nede og driftsudgifterne bliver små. Skønt 
pumpen har en robust konstruktion, fylder den ikke 
meget og vejer kun lidt. Kraftforbruget er ringe, for en 
enkeltfaset motor er nok. BC-TT 
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Alle typer leveres også som asfaltlimede 
plader — effektive under fugtige forhold 


FABRIKANT: 


BERGER LANGMOEN 


BRUMUNDDAL — NORGE 


AN 


Alle standardforma er — 


Generalagent: 
DALHOFF LARSEN & HORNEMAN 
Forh.: Harald Kjær & Co., trælast en gros 
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SID ØD £ 
NESSON & Co. 


Alle artikler til 


NØRRE FARIMAGSGADE 13 . 


KBHVN K . 


sanitets- og centralvarmeanlæg 


Hovedforhandler for 


TRITON-BELCO sanitetsarmatur 
med patent. NEO-REX overdel. 
Kan ikke ødelægges ved for hård til- 
spænding - der er indbygget sikring. 


re (scar 


DEN FULDKOMNE HÅNDVASK 


Å 133 


C. 8363 


'R. COLLSTROP 4/5 


TRYK 
IMPRÆGNERING 


IMPRÆGNERING 
MED 


TJÆREOLIE 
CELCURE 
"MINALITH 


R. COLLSTROP 4/5 


ØSTERBROGADE 2 - KØBENHAVN Ø 


TELEFON C. 848+ 


Å 134 


Specialsømmet efter 
nedtrykning 
og udfladning 


Et nyt specialsøm 
Et engelsk firma har bragt et ,,ekspansionssøm" på 
markedet, et specialsøm, som kan anvendes i porøse | 
materialer, som for eksempel pudslag af letbeton, hvor | 
man ikke kan få søm eller stifter til at sidde, fordi | 
gnidningsmodstanden er for lille. | 
Sømmet består af et fladt hovede, hvorigennem, der | 
går et tyndt dobbelt metalstykke, som rager op over | 
hovedet. Metalstykket er kløftet for neden — akkurat | 
som en split — men det er også spidst i den ende, der | 
trykkes ned i porøse materialer, eventuelt slås det ned | 
med et let slag. Med en hammer flader man den del | 
ud, der rager op over hovedet, og samtidig spredes de | 
to ben, som danner splitten og det hager sig derved | 
fast. Specialsømmet er ca. I 3/4” lang og det fabrikeres | 
af Venales Ltd., Birmingham. BC-TT 


Kilde: The Architects Journal, 10. september 1959. 


Stålkedler med certifikat 


Kedelfabrikantforeningen, der omfatter følgende fa- 
brikanter af stålpladekedler: ,,Danof, Ingeniørforret- 
ning og maskinfabrik, De forenede Jernstøberier A/S, 
Nyboe & Nissen A/S, A/S Reck's Opvarmnings Com- 
pagni, A/S Skandinavisk Kedelfabrik, Herning, A/S 
Vølund, har udarbejdet ,,Almindelige betingelser for 
udførelse af stålkedler med certifikat". 

Med disse certifikatbetingelser har Kedelfabrikant- 
foreningen tilstræbt at opnå en høj standard for frem- 
stilling af kedeltyper, som nævnt i betingelsernes afsnit 
I, til betryggelse for de rådgivende ingeniører, installa- 
tører og forbrugere. 

Det i certifikatbetingelsernes afsnit 17 omtalte Certi- 
fikatnævn trådte i funktion 1. januar 1960. De udenfor 
foreningen valgte medlemmer er professor, dr. techn. 
N. F. Bisgaardog civilingeniør Hans Winter. 

Det er naturligt, at der vil hengå nogen tid, inden 
er EK DEGN SE Kerne kommer til at virke fuldt ud, 
idet foreningens medlemmer til stadighed har kedler 
under arbejde. Betingelserne vil derfor ikke kunne 
gælde for kedelmateriel, som allerede findes på 
fabrikerne som hel- eller halvfabrikata. I løbet af nogle 
måneder vil dette imidlertid ændres, og man venter, at 
Kedelfabrikantforeningens medlemmer med somme- 
rens begyndelse vil være klar til at levere alle kedler 
efter certifikatbetingelserne, 


p 


EXTRA FLAMMET 


| 


DD 


Y 


al 
ll 


[2] 
= 
= 
[2] 
2 
ce 
= 
() 


du 


| 


mink 
um 


| 
| 


| 
[DD 


I 
| 


| 
i 
I 


| 
i 


[ll 
ør mage muligheder i 


NCKERS BØGEPARKET 


ml | 
hi 


ill Ty 


== 
[nen 


illil 


| 
LE rER 


ILL il 


i 135 


GEBERIT-Injektor-Skyllecisterne 
af smukt, hvidt kunststof, 
uafhængig af vandtryk, med 
GEBERIT-Håndtryk-Garniture 


BEBERIT £- 


gennemprøvet i 


hundred-tusindvis 


driftssikker 
holdbar 


formskøn 


Godkendt af 
Københavns Vandforsyning 


Et Schweizer-Kvalitetsprodukt 


Forhandles gennem 
Rør- og Sanitetsgrossisterne 


forskel 
på 
| skjulte knægte 


|| | - de helt rigtige 
til mur- og betonvægge har 


nr. $S 1 145 malede og 
| nr. $S I 146 galvaniserede | 


| 
BRØD RENESDA DI ISER 
| KØBENHAVN AARHUS ODENSE NYKØBING F | 


Ekspd.: TLF. 301144 TLF. 27000 TLF.118311 TLF 853655 
Kontor: Central 6585 


[SA i SS SEERE 
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Plan af Hilton-hotellets 
5.—I0. etage med parke- 
ring udfor værelserne. 


Bilen holder for døren — på 10. etage 


Parkerings- og hotelnøden har fundet hinanden i |" 


San Franciscos nyeste Hilton-projekt, der står foran 


sin opførelse efter tegninger ar arkitekt William Tabler. || 
Et for såvidt traditionelt udformet hotel med 1200 |! 


værelser er pakket uden om et 7-etagers parkeringshus, 


| | 
É 


der ligger ovenpå hotellets store sal — og under hotel- | 


lets taghave og svømmebassin! 400 bilister kan få | 


bilen med op til sengekanten, andre 350 kan få 


vognen anbragt i et underjordisk anlæg under hotellet. | 
Ved indkørsel i stueetagen foregår anmeldelsen, | 
uden at man forlader hilen, og ad ramper køres der | 


's BOLIND 


INDKØBSCENTRAL FOR BOLIG- OG BYGGEINDUSTRI 


Mursten og cement 
Trappeløb 

Vaskerianlæg 

Kedelanilæg og radiatorer 
El- og gaskomfurer 
Gulvbelægning 

Køleskabe 


Varmemålere 


Banegaardspladsen 1' V . Tlf. Minerva 688 


TÆNK I FLASKEGAS 


Der er nu opført 101 typehuse som det her 
viste. Det er tegnet af arkitekt Kai Borgen, 
M.A.A., Odense. Bygmester er Ernst Ander- 
sen, Sct. Clemens. Håndværkerudgifter kr. 
37.000 incl. centralvarmeanlæg — og fla- 
skegas-anlæg. 


kammer 


Flere og flere arkitekter »tænker i flaskegas«. 


Det ses allerbedst af de mange arkitekttegnede huse, der i de sidste 
par år er opført med flaskegasinstallation. Kun få bygherrer begyn- 
der med et almindeligt anlæg med to apparater og en bageovn. 
De fleste får straks installeret et af de smukke flaskegaskomfurer, 
og tillige en flaskegasvandvarmer. En af fordelene ved flaskegas 
er, at man ikke behøver at købe det hele på én gang, men at man 
kan »bygge til«, når man først har anlægget. 


Det, der først og fremmest betyder noget for bygmesteren, er, at 
installationerne er lette og hurtige at foretage. Dette bevirker for 
bygherren, at installationsudgifterne bliver yderst minimale. Derfor ; | 
er intet hus projekteret færdigt, før arkitekten har »tænkt i har flest AW fordele … | 
flaskegas«. 


Det moderne køkken skal være uafhængig | 
af centraliseret varmtvandsforsyning. 
En gasvandvarmer af 5 ltr. typen giver øje- | 
blikkeligt varmt vand sålænge og når man | 
har brug for det. | 
Den helautomatiske JUNKERS gasvand- | 
varmer klarer ploblemet. | 
Vandvarmeren er forsynet med vand- og gas- | 
mængderegulator, der sørger for konstant | 
udløbstemperatur ved svingende vand eller | 
gastryk. 

Den trinløse temperaturregulering muliggør 
aftapning af varmt vand fra ca. 35-65 gr. C. | 
Forhandles af rørgrossister. | 


Generalagent: 


N. CHR. HVIID & SØN 


| 

| 

Østerbrogade 3 . København Ø | 
Telefon Øbro 5113 og 5111 | 

| 

|| 

| 


VERMICULIT 


til indblæsning i ydermure 


ca. 10.000 


YSKOPIERING 
MASKINSKRIVNING 
TEKNISK FOTO 


huse isoleret 


VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 
ningskommissionernes Fællesudvalg. 


Indhent oplysninger og forlang special- 
brochure hos en af de over 100 trælast- 
og bygningsmaterialeforretninger landet 
over, der disponerer over AERO-indblæs- 
ningsmaskiner. 


A. Rindom . Kampmannsg. 2 . Kbhvn. V . MI +2222 


sats gs 


… Vi har det - åh på 


RAPID CEMENT 


den hurtighærdnende 


PORTLAND-CEMENT 


arlet 


Sem 


til betonarbejder, 


der skal være hurtigt færdige ;…… Vi har fået 


4 CENTRAL X 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET ; ED OLIEFYR på konto 


Å 138 


Å 139 


VORDINGBORGGADE 12 


Gas er den ideelle energikilde 
til alle opvarmningsformål i 
industrier og boliger. 


Gas er lynhurtig, renlig og trin- 
løs regulerbar, og de moderne 
gaskomfurer er en pryd for et- 
hvert køkken. 


Ved moderne byggeri skjules 
ledningen, og måleren kan und- 
gås i køkkenet. 


Den ideelle fjernvarme er gas- 
radiatorer og gasfyr, og varmt- 
vandsforsyning med fuldauto- 
matiske gasvandvarmere giver 
den billigste og hurtigste form 
forvarmtvand til køkkenog bad. 


Leverandør til 


Det kgl. dansk hof 


Aktieselskabet 


Ågeorg E, 


athiasen, 


PÅ RISØ — som overalt — hvor 
strenge krav til renlighed og 
hygiejne skal opfyldes, anvendes 
de moderne GEM vaskemaski- 


ner med maximal vaskeeffekt. 


viste GEM 


vaskerimaskiner råder atomsta- 


Foruden de her 


tionens vaskeri tillige over et 
komplet GEM -anlæg for ke- 


misk tøjrensning. 


KØBENHAVN Ø TELF. CENTRAL 9043 


VARE- OG 


LØBEKRANER 
JERNKONSTRUKTIONER 
BEHOLDERE 

KRANER 


AARHUS DANMARK 


AARHUS FLYDEDOK OG 
MASKINKOMPAGNIs 


TOLDBODGADE 22, AARHUS. 
TELEFON 340 00 ORDRUP 24616 
Telegram-adr.: FLYDEDOKKEN. TELEX 4262 


ÅA 140 


op til den anviste etage, hvor vognen parkeres. Af 
brandmæssige grunde har det ikke været muligt at | 
føre motel-ideen helt igennem med parkering lige | 
ud for en dør ind til værelset, og hotelgæsten vil | 
kunne blive stillet overfor muligheden af at gå de 
sidste hundrede meter, fra bilen til en sluse, der fører | 
ind til en gang langs værelserne. 

På grund af parkeringsarealet i 5.—10. etage, har 
disse etager kun værelser til den ene side. Etagerne 
14—17 vender tillige ud mod taghaven med svømme- 
bassinet, og i disse etager er der værelser til to sider. 
For at gøre den store sal, der ligger under garage- 
arealet, fri for søjler, er hele dette areal ophængt i 
enorme gitterdragere, som går gennem to etager, og 
som på oversiden bærer taghaven. Disse to gitterspær- 
etager optager hotellets mekaniske udstyr, ventila- | 
tionsrum, husholdnings- og vedligeholdelsesafdelinger. 

Hotellet opføres iøvrigt med en bærende ramme- 
konstruktion af jernbeton med en særlig diagonal 
afstivning mod følgerne af jordskælv. Overfor det 135 | 
millioner kroners hotel vil samme koncern rejse en 
40 millioner kroners kontorbygning med en luksus 
cocktail-longue. 

Kilde: Architectural Forum, august 1959. 


Farverige trådhegn med plastic 


Plastic-overtrukken jerntråd har været kendt gennem 
nogle år, blandt andet til særlig stærke tørresnore. 
Overtrækningen med plastic må først og fremmest ses 
som en rustbeskyttende foranstaltning, og anvendelse 
af forskellige farver for at fryde øjet eller sælge varen 
er kun en følge af et materiale, der tillader fremstilling 
i forskellige farver. 

En tysk trådvarefabrik, Osnabricker Kupfer- und 
Drahtwerk, synes at have overvundet de vanskelig- 
heder, der har været forbundet med en kraftig buk- 
ning af overtrukken tråd uden beskadigelse af pla- 
stic'”en, og fabrikerer nu trådhegn i maskinfletning 
overtrukket med plastic. ,,Filoplast"-hegnene leveres 
med for eksempel 1” maskevidde og ligger i 25 m 
ruller i standardbredder. Inklusive overtrækket er trå- 
dene enten 2,8 eller 3,1 mm. Til opsætning af hegnene 
leveres spænde- og bindetråd i forskellige dimensioner 
fra 1,2 til 4 mm, også plastic-overtrukne. 

Standardfarverne er mørk grøn, lys grå, gul, teglrød, 
elfenben og guld, men andre farver kan udføres efter 
opgave. Anbragt som hegn vil omgivelser og bag- 
grund være bestemmende for den styrke, hvormed 
farven gør sig gældende. Hvis hegnene bruges med 
mådehold og smag, vil der være mulighed for et mor- 
somt og afvekslende indslag i bybilledet omkring fa- 
briks- og industrianlæg eller i villakvarterer. 

Den tyske trådfabrik fremstiller desuden plastic- 
overtrukken ,;vinbjergtråd" til opbinding af vinplan- 
ter, hvilket måske er knapt så aktuelt her i landet, 
og vin- og tomatpinde, der har en diameter på 5 og 
6 mm og fremstilles i længder fra 1,0 til 3,0 m. Også 


disse findes i de nævnte standardfarver. BC=TR 


| IR (DIHIE 


"sherm oståt 


Batteriet sparer tid og penge 


Det automatiske 
sikkerhedsblan- 
dingsbatteri kan 


Venligst forlang 
special-brochure 


leveres i mange 
kombinationer 
til alle anvendel- 
sesformål 


| GROHE THERMOSTAT GMBH 
i LAHR/SCHWARZWALD 


esse 


REPRÆSENTANT: FA. BAHEKO . KØBENHAVN V . VESTERPORT 241 . PALÆ 6964 


m et varigt værn 


mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 
grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 


tilbud uden forbindende for Dem 


AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 


BH Amaliegade 15, København K. - Central 6388 


å 141 


Å 142 


2886 € J.S.STAEDTLER 53%) MARS-LUMOGRAPH B39 Germany 


GRAFIT ER IKKE BLY 


Da man i det 16. århundrede opdagede grafits 
anvendelighed som skrivemateriale, antog man det 
for en slags bly. 


Man anede dengang ikke, hvor intensivt de viden- 
skabelige medarbejdere i blyantfabrikkerne endnu 
400 år senere ville beskæftige sig med dette ma- 
teriale. 


Tegneblyanter af i dag er med i enhver teknisk 
og videnskabelig udvikling, og det er vigtigt, at 
netop dette værktøjs kvalitet bestandigt holder trit 
med de stigende fordringer. 


MARS-LUMOGRAPH 


er den tegneblyant, der har opnået størst inter- 
national anerkendelse på grund af sin høje kvalitet. 


Det er ikke alene lykkedes vore erfarne fagfolk 
på laboratorierne at finde frem til ganske bestemte 
optimale værdier for fordelingen af grafitkornenes 
indbyrdes størrelse — det er samtidig lykkedes 
at forbedre metoden for grafittens tilberedning 
i en sådan grad, at den grafit, der anvendes til 
MARS-LUMOGRAPH, fuldt ud opfylder de krav 
til idealværdier, som laboratoriet stiller. 


MARS-LUMOGRAPH tegneblyant fås i 19 
hårdheder. 


MARS-LUMOGRAPH blyantminer fås i 18 
hårdheder. 


MARS-TECNICO holder fås til 18 hårdheder. 


Nyhed: 
På ethvert tegnebord bør findes den ideelle 
Staedtler-minespidser 5400 


Let at betjene, pålidelig spidsindstilling, holdbar 
specialfræser. 


J. STA EDTLER 


MARS Blyant- og Skriveartikelfabrik, Nurnberg 


Fås overalt i specialforretninger. 


KONKURRENCER 


På grund af pladsmangel i Erindringslisten, side A 113, har vij 
dette nr. måtte flytte nogle af konkurrencemeddelelserne herti 
| 


Nordisk konkurrence om rådhus i Nykåping, Sverige | 
Program og bilag udleveres mod depositum på kr. 65,-i D.A.L| 
sekretariat, Bredgade 66. Aflevering: 15. marts 1960. | 


Konkurrence om kommunebibliotek i Glostrup | 
Lokal offentlig konkurrence om kommunebibliotek i Glostrup 


Aflevering: 31. marts 1960. 


Konkurrence om skole i Roskilde 
Offentlig projektkonkurrence om en skole i Roskilde. Aflevering! 
8. april 1960. Åben for medlemmer af D.A.L. 


Projektkonkurrence om skole og seminarium i Odense | 
Program med bilag udleveres fra mandag den 4. januar 1960 fr 
Stadsarkitektens kontor, Slottet, Odense, samt ved direkte 
hentning tillige fra D.A.L.'s sekretariat Bredgade 66, Københav 
K. Forslag skal være afleverede senest torsdag den 21. april 196 
til et dansk postkontor. 


Nordisk konkurrence om ,,uterummet" 
Nordisk idékonkurrence om forslag til udformning af uderunf 
met i forbindelse med boliger. Konkurrencen er udskrevet å 
institutionen Hem i Sverige og er åben for arkitekter, havead 
kitekter og boligkonsulenter (inredningsarkitekter). Alev 
28. april 1960. 


Offentlig konkurrence om haveanlæg i Horsens 
Offentlig idékonkurrence om et haveanlæg med en mindre på 
villon indeholdende receptionslokale etc. for Ceres Bryggerier 
i Horsens. Aflevering: 4. maj 1960. 


Nordisk konkurrence om udbygning af 
Haukeland Sykehus i Bergen 


Program fås i D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66. Bilag fås sam 
sted mod depositum på kr. 50,-. Afleveringsfrist 1. juni 1960. 


Indholdsfortegnelse 


for artikler på annoncesiderne i nr. 3 og nr. 4 vil blive brag! 
ifArkitekten nr" 
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Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 


BYNX FABRIKER - RANDERS 


DEKORATIVE 


PLASTIC-PLADER 


Nu er tiden inde 
til at bestille... 


ANTIFROSTO 


Muliggør murer- og betonarbejde i indtil 
=HIOTGrEG, — en ideel 
Antifrosto er et SIKA-produkt, der muliggør SOLGDSEEDIDE 


idet moderne 


vel gennemtænkt vinterbyggeri.  Tilsættes 
køkken 


mure- og pudsemørtel samt beton. 


Forlang brochure 


Forhandlere over hele landet . i ENS DR 
Dansk Entreprenørselskob - første og førende danske fabrikat 
CHRISTIANIS NIELSEN "Is ELEKTRO-ISOLA 
VEJLE KØBENHAVN 
Falkoner Allé 7, København F , Fa. 8890 Telf. 3355 Lersø Parkallé 112, RYvang 8300 


BE y 


BE SR 
(Ty) C.C.DANMARIK 


1 143 


Snecial 
su TIA OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium. til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. - Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og monteret E 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 


nybygning. bygning. 
Københavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospital. 


Falkonergårds 
gymnasium. 
Amtssygehuset, Maribo. 


Flyvestationen, Værløse. 
Dragør Skole. 
Tivolis koncertsal. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. 


Dansk Rullegardin Industri 


v| H. PERSSON 
GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr.658 og 659 i Byggecentrum 


Se (HFB; side 38 


2 moderne håndvaske 


enkle linier, elegant armatur 
(også ethulsbatteri) med 
IFO EVIGHEDSPAKNING 


Fe FEE SEE 
1422 | 560 | 420 | 145 | 400 
420 | 145 | 465 
482 [840 


se 
Generalagentur 


Å 144 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon XMinerva 1290 


Vedr. lokal-offentlig pro- 

jekt-konkurrence om et nyt 

kommunebibliotek i Glo- 
strup. 

I forbindelse med ovennævnte 

konkurrence er der fremkom- 

met nedenstående spørgsmål, 
som hermed besvares. 

Spørgsmål: I opstillingen over 
bibliotekets lokalebehov er 
ikke anført nogen sikringsrum. 
Skal det forstås således, at sik- 
ringsrum eventuelt kan være 
1 post II? 

Svar: Der skal ved planlægnin- 
gen tages hensyn til, at der i 
bygningen kan indrettes sik- 
ringsrum i overensstemmelse 
med de derom gældende be- 
stemmelser. 


Adresseforandringer 

Andersen, Leif Thorbjørn, bolig 
fra 580 A Belvedere Street, 
San Francisco 17, California 
til Kratvænget 4, Charlotten- 
lund, Danmark. 

Bjørner, Annelise, bolig fra Jæ- 
gersborg allé 203, Gentofte til 
Hulgårdsvej 34, kbhvn. F. telf. 
Goth. 4285. 

Deleuran, Jean, bolig Special 
office — C. & B. department, 
Eden Buildings, Dacca, East 
Pakistan, Indien. 

Gabe, Helge, bolig fra Norge 
tl  Sommerstedsgade 9 B, 
Kbhvn. V. efter 1.51 1960 
bolig Gurrevej 135, Hvidovre 
telf. 78 54 40. 

Hansen, Ole P. tegnestue fra 
Kjærsvej 20, Korsør til Sand- 
vejsbanken 6, 1. sal, Korsør, 
telf. Korsør 907. 

Petersen, Erik, bolig fra Malm- 
bergsvej 46, Holte til Marie- 
højvej 38, Holte. 

Petersen, Erik Lehn, bolig fra 
Jens Juelsvej 2, Odense til 
Munkerisvej 57, Odense, teg- 
nestue uændret Læssøegade 27, 
Odense. 

Pind, Tage, bolig fra Jul. Va- 
lentinersvej g, Kbhvn. F. til 
c/o Carlsson, St. Eriksbergs- 
terrassen 72 B, IV Trappe, 
Stockholm. 


| 


ETALBOGSTAVER-SKRIFTA 


| HH: 
alle > 
WILTINSSATILIIMSSVID-MAHLIMTIS:3GFIEU 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C. "693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER"RELIEFSKILTEZ 


ENSDILSVTS SLS STEEN 


SIIM | 


MARCUSSEN 
Na 


Tlf. Central 1158 


| LÆSSØESGADE 11 
Tif. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


GER dl SELE & søn 


vesterbrogade 196 . ve 1912 


boligindretning 
udstillingsmontage 


SMEDE- 
fktsssy VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — ”C.1188 


SBI SYES 48 
SBI avvisninG 49 SR ge 


————————— 


n 
Stiftet 185 


de to anvisninger har Statens Byggeforskningsinstitut til brug for de projekterende, ud- 


rende og kontrollerende parter i byggeriet sammenfattet de senere års erfaringer med Lån med løbetid 60, 43 eller 30 år — samt i 


normale« foranstaltninger, der tilsigter at indvinde de arbejdsdage, hvor temperaturen ikke ii lg id Ai d . f; t : a 
" under -5” C. SBl-anvisning 48 behandler planlægning, valg af foranstaltninger, beskrivelse særlige tillælde IO år — ydes 1 laste ejendomme 


materiel m.v. SBl-anvisning 49 gennemgår jordarbejde, betonarbejde, murerarbejde og i by og paa land indenfor Østifterne og på Samsø 
idre arbejder. 


Cirkulerende kasseobligationer ca. 3,6 milliarder kr. 
EGN ET SBI-ABONNEMENT for 24 kr. om året. De får da hvert år tilsendt alle ny 


3l-anvisninger og andre udvalgte SBl-publikationer til en samlet pris af mindst 32 kr. og Indskrivningsafdelingen forvalter vederlagsfrit obligations- 
e bliver holdt orienteret om alt, hvad SBI udsender. bs 
e bliver SBI-ABONNENT ved at indsende 24 kr. til Teknisk Forlag, Vester Farimags- beløb fra 10.000 kr. 


ide 31, København V, giro 20490. 
Jarmers Plads 2, København V . tlf. C. 8501 
BI-PUBLIKATIONER kan fås i boghandelen eller fra 


'eknisk Forlag, V. Farimagsgade 31, Kbhvn. V, BY 9288 | Se [NG] :)) side 734, 735, 736, 737 os 738 


MALERFIRMAET V | KTO R | Å GE i 


VIPPE-VINDUER 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


SULTE TELE LEDET EET IEEE EET EET EEEEE LEE EEETER 


Efter Deres 
Tegning 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrelser 


og Stilarter 


Marcus Pedersen & Sønner 
—= SNEDKERMESTRE 


AXEL SEEHUSEN TELF re: or ANER 340667” 
Central 3670 SU HFB YLE 


Lauritz Rasmussen 
Køl. Hof-Broncestøber 


Raadmannsgade 16 Tlf. C 5762 


UUO E EEN EULER REE EEE ELL EET ELLE EL EL EET ER EO E LEE LER E LEE EL EET HELLE ELLE 


SUE EEE ET ErbEr rar Er eo DELE DEDE DE DELE LEDE E ED EDEL E ELLE DENE LET 


L45 


Meddelelser fra | 


AKADEMISK | 
ARKITEKTFORENING 


Bredgade 66, København K Hjalmar Bald 


Telefon "Minerva 1290 


MURERARBEJDE 


Tømrermester 
Nye medlemmer 
TØMRERARB EJ DE Breyen, Mogens, bolig Livø- | | 
gade 9, Ø. i | 
SNED KERARB EJ DE Gaardmand, Arne, bolig Peb- | 
linge Dossering 18, N., telf. | | 
Luna 3545. i | 
Hansen, Ole Zøllner, bolig | 
| 
| 


Strandvej 171 A, Hellerup, ) 
telf. Hellerup 3444. Fælledvej 6 | 
Hegelund, Hans, bolig og tegne- Tlf. 9677 | 
stue Torvevej 74, Skovlunde, ' 
telf. 943420. | 
Hemmeth, Ole, høolig Mikkel | 
Bryggersgade 5, Kbhvn. K, 
telf. Palæ 8684 y. 


Ernst Nielsen 


Taastrup . Telefon 9901 29 


Knudsgård, Poul, bolig Skods- AR BYS | 
borgvej 282 b, Nærum, telf. > | 
80 00 06. NE 
Ortmann, Hans, bolig ,,Villa Mursten j | 
Akkja”, Pilgatan 5, Vaxholm, Tagsten 2 W | 
Sverige. p fe 
Ghrelensen, Niels List, bolig og Møriel 
tegnestue Ndr. Fasanvej 183,4. Cement 
Kbhvn. F. telf. Ægir 1669 v. i 
Dammeyer, Henning, holig 
Arkitekttåvling Tårnvej 211, 4., Vanløse, telf. 
704795 
Kungl. Byggnadsstyrelsen inbjuder hårmed till idétåv- 
ling om fårslag till plan for universitetet vid Fres- x 
SENSE RET SE aa RRRERERS Aktieselskabet g) 
Behåriga att deltaga i tåvlingen år danska, finska, FAXE KALKBRUD 
norska och svenska arkitekter i samarbete med den Hovedkontor: Frederiksholms Kanal 16 I 
ytterligare byggnadsexpertis, som arkitekterna be- Keberhevnik ERTelefonsice tdl 
domer erforderlig. | 


Program får tåvlingen erhålles utan kostnad. 


Till programmet hårande bilagor erhålles från Dan- Aktieselskabet 
ske Arkitekters Landsforbund, Bredgade 66, Kåben- 
havn, mot deposition av 190:- D. kr. SYID d AN 
Vid programhandlingarnas uttagande skall låmnas 
adress under vilken skriftligt meddelande kan nå sg 5 
BELT SY MNSER Maskinsnedkeri 
Tåvlingsfårslag skall vara indlåmnat senast den 1. og 
oktober 1960. 
Til prisnåmndens fårfogande år stålld en summa av Trælasthandel 
100.000:- kr. att anvåndas till pris och inkåp. 
Kungl. Byggnadsstyrelsen Nast 21 
Arkitekturmodeller København F 
Holger Sylvest Hansen . & 
Tlf. Birkerød 2387 Telefon: "1978 
STILLING TILBYDES 
Arkitekt, indstillet til afgang, 
+ Se Ar søger job på mindre tegnestue 
Arkitekttåvling i nærheden af Kgs. Lyngby, 
: helst med lørdagen fri. Bill. SAGN HENE 
Stiftelsen Hem i Sverige inbjuder danska, finska, norska mrkt. 984 til Arkitekten, Ny- SES) 
och svenska arkitekter, trådgårdsarkitekter och inred- havn 43, K. HOVERBY 


ningsarkitekter till tåvling orn idéfårslag till ,,Uterum- 
Fe SGS 8 Snzr Arkitekt, der kan skitsere og Malerfirma | 
o arbejde selvstændigt søges til | 


Program erhålles från Danske Arkitekters Landsfor- forskelligartede opgaver. Skrift- 
bund, Bredgade 66, Kobenhavn. Får fullståndiga pro- lig henvendelse. Henrik Iversen 
gramhandlingar erlågges deposition av 35,— D. kr. g' Harald Plum, Kong Valdemars 


3 Vej É 
Prissumma: 8.000,— kronor. Y Ho ville 


Inlåmning senast den 28. april 1960. 


Yngre arkitekt. Til skitse- ALLEGADE 23 
ring og projektering søges straks 
en yngre, velkvalificeret arki- 
tekt. Knud Lehn Petersen, M.A.A., 
Kgl. bygningsinspektør, Odense. 


Stiftelsen Hem i Sverige 


AÅ 146 


SD ERS 


AS 


ATELIER 
ELEKTRA 


Tif. Mi. 4222 


Vacsinér Deres træværk med 


C-TOSx 


træimprægnering 


Afprøvede, godkendte midler mad svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-50$ 
"mod husbukke, borebiller m. m. 


Let af stryge — Farveløs, brun, gron, gul 


KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C227 50 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER FE. S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/, X 13!/2 
cm samt 13//, X 36 cm til brug for indu- 


stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 
Den kgl. Grønlandske Handel x+ Arbejdernes Andels-Boligforening x 


Københavns almindelige Boligselskab xx Dansk almennyttigt Bolig- 


selskab x Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 


147 


Se ILD side 740 
Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


Leveret til Handelsbanken 


BOXDØRE - BOXSKABE 
GARDEROBESKABE 
STÅLSKABE 

STÅLDØRE 


M. H. JÆGER 


Vestergade 9 . Århus . Telf. 3 23 33 


Se (HFB; side 39 


billigere 
hurtigere 
bedre 


Ang. tekniske oplysninger se 


GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 


STATSSTØTTE 
side 76 


" FOTOKOP:I 
MASKINSKRIVNING 
DUPLIKERING 


PALÆ + 507 


VESTERPORT 


Referatkort til nr. 3 


725-4 
C. C. WAKEFIELD & CO. A/S 
Arkitekt: Paul Niepoort, M.A.A. 
Anlæget for oliefirmaet C. C. Wakefield & Co. A/S på Amager Strandvej i København 


beskrives her af arkitekten. Der vises exteriørfotografier samt plan, snit og facader. 


Arkitekten nr. 3/1960, side 29 


745 


BRITISH DESIGN 
Af boligkonsulent Rolf Andersen, M.D.B. 


Forfatteren anmelder udstillingen ,,British Design”, der blev vist i Kunstindustrimuseet i 


København i november 1959. Artiklen illustreres med eksempler på de udstillede genstande. 


Arkitekten nr. 3/1960, side 36 


728.3045) 


ET ÉNFAMILIEHUS AF ENZO VENTURELLI 
Af Udo Kultermann 
Forfatteren kommer i denne artikel ind på arkitekten Enzo Venturelli's teori om en 


»nuklear arkitektur", som Venturelli har søgt at give udtryk for i det viste hus. Der 
gengives planer, perspektiv og facader af huset. 


Arkitekten nr. 3/1960, side 38 


Jørgen Risgaard 
Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


A 148 


Yngre arkitekt M.A.A. 
søges af Købstadmuseet 

»»Den gamle By", Århus. 
Vedkommende må foruden den 
faglige uddannelse have inter- 
esse for ældre dansk bygnings- 
kultur og erfaring m. h. t. in- 
dendørs udstillinger. Aflønning 
i henhold til statens regler for 
lignende stilling. Efter tilfreds- 
stillende aspirant-tjeneste fast 
ansættelse med gældende pen- 
sionsregler. Tiltrædelse snarest. 
Skriftlig ansøgning med oplys- 
ninger om alder tilligemed be- 
kræftet afskrift af eksamensbe- 
vis og event. anbefalinger ind- 
sendes til bestyrelsens formand 
Købstadmuseet ,,Den gamle By", 
Århus. 


Byplanarkitekt, Holbæk. 
Arkitekt med interesse for by- 
planlægning søges. Tiltrædelse 
snarest. Ansættelsesvilkår i hen- 
hold til Danske Arkitekters 
Landsforbunds overenskomst 
med finansministeriet. 


Stadsingeniøren 1 Holbæk, 
Amtmandsvej I — Tlf. 512. 


To arkitekt-studerende fra 
Birmingham School of Ar- 
chitecture, England, søger ar- 
bejde på tegnestue i Køben- 
havn i tiden fra april til sep- 
tember 1960. Henvendelse til 
William J. Spencer, College of 
Arts and Crafts, School of Archi- 
tecture, Margaret Street, Birming- 
ham 3. England. 


Konduktør. Til plejehjemmet 
Lillemosegård og Børnehospi- 
talet i Vangede (bebygget areal 
ca. 25.000 m?) søges snarest er- 
faren konduktør (eventuelt som 
deltidsarbejde i de første må- 
neder). Ring venligst HE. 645. 
Erik Ejlers, arkitekt M.A.A. 


Medarbejder søges til projek- 
tering af skolebyggeri m. v. 
Hougaard Nielsen & Nørgaard Pe- 
dersen, arkitekter M.A.A., Zinns- 
gade 3, Ø. Tlf. TRia 298. 


Arkitektmedarbejder, med 
god tegnefærdighed, erfaring i 
og interesse for planlægning og 
skitsering, søges snarest. Løn 
efter kvalifikationer. Varigt ar- 
bejde kan påregnes. Lejlighed 
kan evt. anvises. Skriftlig hen- 
vendelse Poul C. Poulsen, Elver- 
dalsvej 10, Højbjerg, Aarhus. 


SE er 
Tegnestueservice for arki- 


tekter. H. Nannestad, arkitekt 
M.A.A. Telefon Farum 506. 


EEN 


DUPLIKERING 
Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


Si 
e WA 


Linktryk og Lystryk! 


«Byen 7457 - Byen 3514 


ATELIER ALFA | 


Lyskopieringsanstalt 
Frederiksborggade 1. 


| 


JOHAN 
"SØN 


VP manas 
wy 


Malerfirmaet 


L.WISMANN 


v/ KNIGGE OLSEN 


Kontor og værksted : 


KUEFTORVERMSEK 


Telefon: 


PA 3410 


Hegn . Gitre | 
Trådkurve . Gelændere 


Porte og låger 
Alt smedearbejde 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 &x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 


HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 
BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Facadepuds Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Murmaling 


Forlang brochure hos 


ls TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


Se (HFB; side 698 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FACADEFLISER 


Formater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x120x 57 mm 


K+ x 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 


Brochure over WAPROTECT er gerne til tjeneste 
Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


749 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 

Central 202 og 11.302 


: 
z 
be JE 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/S 
tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 
GLJKONGEVEJ'33'. KØBENHAVN V. TELE C:7800 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 
Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON 607133 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 


fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C. T.W i NKEL% 


HE. %9010 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 


Referatkort til nr. 4 


MIT ET kes Så Firma 

obr.4: 77 H. Schiibelers Sønner 
É SEASTENE Are AT KET? Malermestre | 
ER KØBENHAVN FORKALKET;? konse Reed 
Denne leder-artikel behandler de store muligheder, der ligger i udnyttelsen af Amager : Slagelsegade 5 . C. 4206 


Fælled, og som konkurrencen om udformningen af et udstillingsterræn tydeligt viser. 


Arkitekten nr. 4/1960, side 45 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI | 


NYKØBING F TELEFON 85 01 20 


PETERSEN & OLSEN ”/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) | 
SBS DANSE Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 | 
06.063: 061.4 WT 8 (CENTRALVARMEANLÆG | 


KONKURRENCEN OM UDFORMNINGEN É " SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 
AF ET UDSTILLINGSTERRÆN PÅ VEST-AMAGER i 


De præmierede og 2 fremhævede projekter vises med planer og perspektiver ledsaget med 
dommerkomiteens bemærkninger. De præmierede projekter er: Ole Buhl og Knud Svens- 


son, I. præmie, Jean-Jacques Baruél og Paul Niepoort, 2. præmie samt to 3. præmier af BYG N HT N G&G Ss Ss N E D K E R N E Ss Als 


henholdsvis Gehrdt Bornebusch, Max Bruel og Jørgen Selchau i samarbejde med have- r 
Hillerødgade 30 — København N 


arkitekt Sven Hansen og af Paul Niepoort og Jean-Jaques Baruél. De to fremhævede pro- 


jekter er udarbejdet af Jørn Utzon og af Mogens Clausen. e 
FARER ETERN TOGENE ES Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 
Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 


v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
SE RICHISVEN GE 
TELEFON GODTHAAB 143 


725.35(437) PRIVAT: 2 4379 


THEOPHILOS HANSENS VAREHUS I PRAG | 
Af Emil Edgar, Prag 


Forfatteren skriver om et varehus, som Theophilos Hansen i 1869 byggede for firmaet i 
DR else | CARL V.CHRISTIANSEN 


Årkiiekten nr. 4/1960, side 58 AE IEEE 


Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 


FRODE OLSEN & CO.: 


Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde 
ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 


ALVA JØRGENSEN 


Lys- og Fotokopieringsanstalt TØMRERMESTER 


Duplikeringsbureau 


Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 
Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


VEJLE Niels Skousvej 17. Tlf. 3194 


Å 150 


F. Friedmann & Søn 


v/ HARALD FRIEDMANN 
(392) 
Malerfirma 


<Q 


DEPERSEN () ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 
C. ØRSTEDSVEJ 22 B - CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


NæTORV Ser 
Telefon Minerva 1760 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE NEFRSSS0 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


TØMRERMESTER 


EMIL RASMUSSEN 


Plantagevej 68 . Gentofte 1722 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se [HFB; side 450 


fe OGSTRU PE 
GiR 78700 & HØYER FREDERIKSBORGVEJ. NV 


INGENIØRFIRMA 


VARME 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 Gentofte 
4314 
fe j 
MALER 
FIRMA 
1/1 KERES STENSLER THOMSEN's Eftf. 


J. VENDELBO JENSEN 


ALDERSROGADE 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør . Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


Firmaet 


P.J.STORM  Mbrsringer 


Akustisk regulering 
TØMRERMESTRE Inventar til fabriker 


Tesdorpfsvej 44 og en gros virksomheder 


Central51 72 Radiomaster 


Opstilling til jernbeton 
side 52 p SER) 


Frederik Mylting 


Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


Tømrerfirmaet 


TH. PB. Stillinge & Co. "es 


Sejrøgade 11 . Rybvbang 1225 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


ls KLEINSMEDEN 


v/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 . Telefon Søborg 2383 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


GYS 


FERODO 


TRAPPEFORKANTER 

HOLDER TRIT 

MED MODERNE FORMGIVNING 
Ferodo skridsikre trappeforkanter giver 

trapperne rene linier. 


Yder større skridsikkerhed og holdbarhed. 

X Leveres 1 32 standard profiler m. næse, 
3 flade profiler samt 2 typer med stålunderlag. 

X Fremstilles 1 aluminium, sølvbronze eller manganbronze 
med indlæg 1 7 forskellige farver. 

X Specialprofiler udføres efter opgave. 

Indhent brochurer og tilbud hos Deres leverandør 


for gulvbelægning eller hos fabrikkens repræsentant 


FERODO non-slip stairtreads 


Ferodo Ltd., Chapel-En-Le-Frith, Derbyshire, England 


Medlem af Turner og Newal organisationen 


EINAR JUEL & CO. A/S 


Prinsesse Maries Alle 1 København V . C. 9223 


Å 152 


Får de moderne arkitekter 

uhyggen til at brede sig? | 
I Familie Journalens serie Hus, Hjem, Have har tegneren Gerda Nyst 
i en enquete om begrebet hygge, blandt andet udtalt følgende: 

— Når man selv har prøvet at bo i et kvarter, der & 
domineret af moderne énfamilie-huse med vældig 
glaspartier, svarer fru Nystad, — har man fået nok & 
den form for hygge. Det var forbudt at hænge vasketø 
ud om søndagen. Men det var tilladt at lade familie 
livet udfolde sig uhæmmet bag »udstillingsvinduerne'" 
I lengden kan man godt blive træt af at se naboe 
Peter pille næse og lillesøster sidde på potten. Det hed 
der så smukt i arkitektsproget, at glashuset skal giv 
intim kontakt med naturen. I vores kvarter var deé 
nærmest intim kontakt med naboerne. Man kan klapp! 
persiennerne i eller trække gardinerne for, ja, gansk: 
vist... men så er otte meter murværk betydeligt bil 
ligere end otte meter tredobbelt glas. Træ og glas er j 
hundedyrt hér i Danmark, men billigt i USA, hvo 
denne byggemode er opstået og har sin naturlige be 
rettigelse, fordi klimaet egner sig, og — ikke mindst - 
fordi man har råd til at lægge sit glashus med åbe: 
udsigt til en park eller til skov og strand. Endelig for 
pligter glashuset jo til en bestemt livsform, en slags raffi 
neret puritanisme med nøgne bræddevægge, borde o; 
stole i knæhøjde, og højst et enkelt abstrakt billede p. 
væggen eller en jernskulptur midt i rummet. 


Er vi på vej mod frigørelse for arkitekt-terror! 
Under en omtale af en artikel i det tyske tidsskrift Magnum bringer Bei 


lingske Tidende i rubrikken ,,Hjemme hos Dem selv" en analyse af void 
boligkulturelle stade. Det sker bl.a. med disse bemærkninger: | 


Den moderne stils væsen var rationalitet, hvor det vaf 
tingenes funktion, der blev afgørende. Og saa ratio 
nelt gik man til værks, at arkitekterne ikke alene bygt 
gede husene, men tillige al ,,indmaden". Stole, spise 
bestik, glas, kaffekopper, ja saagar klosetlaag blev nøjf 
knyttet sammen med navnet paa internationalt kendt! 
formgivere, arkitekter, designere. Dem var det, de 
bestemte, hvad der var moderne, de planlagde og ko 
struerede, og det blev taget til efterretning gennem ud 
stillinger og tidsskrifter. 

Ligesaavel som den, der hængte et Picasso-billed! 
paa sin væg ikke ville drømme om at male videre pa: 
det, saa var det da en selvfølge, at naar en arkitek 
havde afleveret en villa eller en lejlighed fuldt ud 
styret, saa boede man der, uden at ændre noget som 
helst, og man betragtede nærmest sit hjem som &é 
mindesmærke over arkitekten. Saadanne hjem kende 
vi alle, hvor alt skulle staa, som det oprindelig va 
tegnet, hvor tæpper og gardiner nøje var afstemt ti 
staalmøblerne. Men øjeblikket kom, da selv den meg 
trofaste tilhænger af den moderne stilart begyndte 
spørge sig selv om det praktiske og det nyttige — ha 
valgte og han søgte det behagelige i enhver genstand 
han skulle have i sit hjem, og mente med behagelighe: 
ikke blot filttøfler, men glæden ved selv at finde neto 
den ting, som han gerne vil have i sine stuer. 
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Weatherban Sealer 


er ideelt til indsætning af glas, 
hvor elasticitet, styrke og tæt- 
hed er af betydning. 


Weatherban Sealer 


er også uovertruffent som fuge- 
materiale og leveres i farverne 
sort, aluminium, brun og hvidlig. 


KØBENHAVN S 


SPECIALPRODUKTER 
FOR BYGGEINDUSTRIEN 


Nye byggemetoder stiller krav om nye 
klæbestoffer og sealers. Sadolins klæbe- 
stof-afdeling, Industri-salg, introducerer 
derfor Weatherban Sealer, en permanent 
vejrbestandig forsegling med en udvidel- 
sesprocent på op til 600. Den klæber 
lige effektivt til glas, aluminium, rustfrit 
stål, primet træ, tegl og beton. 


Weatherban Sealer er løsningen på vand- 
afvisende facadebeklædningers vanskelig- 
ste problem. Det er en flydende syntetisk 
gummi, der tilsættes en accelerator. Dette 
bevirker en hærdning til fast gummi og 
der etableres herved en tætning, som 
holder i mange ti-år. Weatherban Sealer 
fremstilles af det store amerikanske firma 
Minnesota Mining and Manufacturing 
Company - kendt som 3M, der i Danmark 
repræsenteres af Sadolins Industri-salg. 


| Curtain-Wall-konstruktioner er sam- 
lingerne ofte bygningens akilleshæl. Da 
bygningsmaterialerne er 100 pct. vand- 
afvisende, vil enorme mængder regnvand 
løbe ned over facaden i regnvejr og 
finde ethvert lille hul. Med Weatherban 
Sealer bliver alle samlinger mellem 
facadeelementer, skeletkonstruktioner 
samt vinduer og karm støbt sammen med 
gummi. 


Med specielle klæbestoffer kan isolations- 
materialer, fliser, glas, paneler og pla- 
sticplader opsættes bedre, hurtigere og 
billigere. 


Lad Sadolins klæbestof-afdeling sende 
Dem en udførlig beskrivelse om disse 
nye materialer, - fremstillet af 3 M, - og 
fortælle Dem, hvordan man løser en lang 
række vedligeholdelses- og tætningspro- 
blemer. 


-" LEVERANDØR TIL DET KGL. ci» DANSKE HOF 


NU KAN DE LYDDÆMPE 


OG VARM 


EISOLERE DERES 


GULVE MED FLAMINGO.... 


SEE 


Gulve og brystningselementer isolerede med Flamingo. 
Sygeplejerskernes Bolig, Københavns Amts Sygehus, Glostrup= 


Ved at lægge svømmende gulv på FLAMINGO FOAM opnår De: 


1. 


2: 


Å. 


5, 


En kraftig lyddæmpning. Blot 1 cm Flamingo (kr. 4,45 pr. m?) dæmper så kraf- 
tigt, at enhver etageadskillelse med denne isoloring skulle kunne møde de krav, man 
fra myndighedernes side sandsynligvis vil stille i fremtiden. 


Bedst mulig varmeisolering. Materialet forbliver upåvirket af, at der udstøbes 
våd cement ovenpå. 


Større trykstyrke (ca. 10 t. pr. m?). Et stabilt underlag for afretningslaget. Man 
nedsætter chancerne for revnedannelse og kan nøjes med tyndere afretning (normalt 
3,5 cm). 


Afretningslaget behøver sjældent vandes, idet de Vandskyende plader hindrer 
udsugning. — Den langsomme hærdning styrker afretningslaget yderligere. 


Hurtig og let arbejdsudførelse. De store 2 x 1 m plader lægges ud på gulvet og 


i et panel langs væggen, evt. dækkes samlingerne med klæbestrimler, og betongulvet 
er klar til udstøbning — med eller uden net. 


Hør også om, hvorledes man nu herhjemme har lagt over 500 barketgulve på materialet — hvorledes man sparer strøer, hindrer fugtighed i at gå op i 
parketten, sparer hushøjde, og foruden varme- og lydisolering får et elastisk gulv, som ikke er trættende at gå på. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfs Gade 3, Ø . Tria +940, Øbro 7646 


Borgergade 2, Randers, tlf. Randers 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


